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eb wëll ecole‏ والمغنيطية 5er‏ استقبال الإذاعة الصوتية ( أجبزة الراديو) 
الضوء والبصريات أنظمة إرسال البثمرئيات ‏ 2 

الكباربيات ( الإلكترونيات ) ` Seel‏ إستقبال البثمرئيات ( أجمزة التافزيون) 
فيزياء ودوائر Gs) det‏ تسجيل الصوتيات والمرئيات 

الصوتيات إصلاح أجمزة الإستقبال والتسجيل 


أنظمة الإذاعة الصوتية 


المسريمون á‏ هذا المعجم 
تصنيف المصطلحات ووضع التعاريف : 
سهندس بدران محمد بدران 

المدير الفنى وعضو مجلس إدارة شركة النصر للتليفزيون والالكترونيات CE ef $ z)‏ حصل 
على بكالوريوس الهندسة الكبريائية e‏ كلية البندسة جامعة القاهرة e‏ 5 ؛ gas des‏ 
الدراسات العليا في هندسة الإنتساج « من الكلية ١9565 € Lis‏ ؛ des‏ ماجستير في الإدارة 
لضناعية ¿ الجامعة الأمريكية بالقاهرة „avy‏ 

عمل في مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب ed‏ بوزارة الصناعة c)‏ ٠م‏ .ع ) منذ تخرجه 
حتى عام 211٠‏ حيث أعير إلى gl‏ العامة للتصنيع لتخطيط مشروع انتاج أجهزة إستقبال 
لبثمرئيات . £ عمل في شركة النصر للتافزيون والإلكترونيات عند ech‏ إنشائها ف أواخر vuan,‏ 
حيث تدرج في مناصب رئيس قسم مراقبة الجودة » ومدير إدارة الرقابة » ومدير piles‏ تي 
Ten‏ 5 عين مديرا للتخطيط ومديرا المشروعات Lle Leds‏ للشئون المبندسية 
2 مديرا للقطاع الفنى 5 . 
أوفد في ele‏ تدريبية ودراسية إلى الولايات المتحدة الأمريكية واليابان daan‏ أوروبية شرقية 
وغربية عديدة . ألف كتاب « إصلاح التليفزيون » من جزئين »> في سلسلة « الأسس التكنولوجية » 
w‏ تصد رها مؤسسة الأهرام € وترجم SES‏ « الأجهزة الحاسبة » لمؤسسة فرانكلين بالقاهرة . 


المراجعة والتحرير: 
د كتور مسهندس أنور محمود عبد الواحد 

Sl‏ باحث معد الإتماء العربي » فرع caus‏ . کان من قبل مديرا ghal‏ شر كة pall‏ لصناعة 
المراجل البخارية Line "SEES CE tc‏ الاهرام في نشر الكتب 
والمراجع العلمية . حصل على درجة البكالوريوس في المبندسة A‏ نيكية من جامعة الإسكندرية عام 
۸ + وعلى درجة الد كتوراه من الجامعة نقسها عام es eser‏ درجة الد كتوراه في العلوم 
التطبيقية من جامعة بر وكسل GIT. Gala‏ وترجم ely‏ عشرات الكتب في Ne dee‏ 
البندسة . إشترك في وضع « المعجم الفنى » الذى أصدرته ادارة التدريب sell‏ للقوات المسلحة 
asl A &£-f- c)‏ على ترجمة و3 ss‏ وتحرير « موسوعة الثقافة العلمية » التى أصدرتها 
مؤسسة WE‏ يشرف على سلسلة « الاسس التكنولوجية el a‏ تصدرها مؤسسة ele‏ » 
وعلى سلسلة « المعارف التكنولوجية < Al‏ تصدرها دار Gylall‏ بالقاهرة . 


da de 


لعل علم الكباربيات ( الإلكترونيات ) » بفروعه الكثيرة وتطبيقاته المتعددة فى استخدانات 
الحرب والسلام » أن يكون ATT‏ ما حظى من العلوم جود واهتمامات العلماء والباحثين d‏ 
عصرنا الحاضر . ولقد Gaps‏ الفترة An‏ بداية الحرب العالية الثانية حتى الآن تقدما هائلا في 
تطبيقات هذه العلم التى أحدئت ثورة عارمة في oyle‏ الإتصال عن am‏ لأغراض تقل العلومات 
بالصوت والصورة والشفرة وأغراض التحكم في المعدات والأجبهزة والمنشات البعيدة + ومراقبتها 
واستشعارها . Aptos‏ وقتنا الحالى Ye‏ هاما أخر من elle‏ تطبيق علم الكباربيات » هو Je‏ 
الأجبزة الحاسبة التي تعتبر Gé‏ السمة المميزة لهذا العصر » فلاعجب أن اصطلح العلماء على 
تسميته « عصر الاجهزة الحاسبة . 7 

وقد استتبع استنباط العناصر والمواد والتصميمات والمعدات المستخدمة في تطبيقات الكماربيات 
AS‏ المسميات والمصطلحات والتعريفات في هذا الجال باللغات الأجنبية للدول التقدمة . 

وتطلبت حركة تعريب الكتب والبحوث وااقالات والنشرات J‏ تصدر باللغات الأجنبية » 
وهى الحركة التى لا بد عنما لاستيعاب هذا التقدم العلمى ونشر المعرفة به » سواء بين اللتخصصين 
أو الدارسين أو الواة » أن يتفق المعربون والترجمون على مصطلحات وبقابلات باللغة العربية 
لنظائرها الأجنبية » توحيداً للمفاهيم وتخفيفا من العبء على العربين والقراء على السواء » وأن 
we.‏ 2-3 - 
يعرف هذه الصطلحات باللغة العربية تعريفا يسبل استيعابها بمفاهيسها السليمة. واني لآمل 

- i 5 5 la P < 5-2 D 
الحتمى للنبوض بالخبرة العلمية‎ dë أن يكون هذا المعجم المعرف خطوة على الطريق في‎ 
"T n i والعملية ونقل التكنولوجيا‎ 
á Erreger, ir مصطلح‎ glo ولقد راعينا أن يضم المعجم ما يقرب من الف‎ . 
Ve QA حدود الحجم المعقول‎ A أهم فروع علوم الكبرباء والكبهاربيات » حتى يكون المعجم‎ 
P 5 KEEN e 

النوع من المعاجم . وكان منبجنا Š‏ التعريب أن dä‏ المصطلح العربي على معناه بقدر الإمكان » 
ما استلزم في بعض الأحيان أن نصرف النظر عن استخدام المسميات الدارجة أو الشائعة » eld‏ 
أن تشيع تلك المصطلحات المستحدثة» كما راعينا أن تجىء هذه الصطلحات على أوزان الصيغ 
العربية الصحيحة بقدر الإمكان . 

وهذا ll‏ موجه أساسا للمشتغلين بالتأليف والتعريب والتدريس» وللدارسين والماسين 
والهواة في oY‏ استخدام وتصميم إصلاح أحهزة الإرسال والإستقيال والإتصالات الصوتية 
والمرئية . 1 | —- 

2 أن تكون قد وفقنا الله الى ما نستبدفه من فائدة مرجوة » وما نصبو إليه من‎ ës 
. الإهتمام الحقيقى بالكتبة التكنولوجية العربية‎ 


la‏ محمد بدران 
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» يتجاوز طوله ربع طول الموجة‎ Y » خط إرسال قصير‎ Yayy 
si stub 
5 i x ; 9 1077 
Ze :من‎ dl ff نج خط‎ ER ie hen مها‎ pionir 
. الإرسال إلى $3« بين لوءامة معاوقتيم‌ما‎ 
| ~ 
معاوقة هوائى‎ Lal - ١ الشكل‎ | 1 
A ال باستخدام‎ 
à S = 
ذو قطبين طوله چ‎ - ١ XU کے ں‎ 
2 5 r 
خط إرسال قصيرء طوله حوالى ربع طول الموجة»‎ ¿ala ol vu? 
Vi معاوقة خط إرسال مع معاوقة‎ yer ër — matching stub 74 
adapteur m d’impedaace 
أو جباز استقبال‎ Anpanstichleitunz f 
موصل‎ KR نرونات ( من‎ ANY! ( إبتعاث إنطلاق الكهارب‎ pag 
عادة » عند تسخين السطح‎ EU! d موجود‎ » gas emission 394 
أو الأيونات أو = >< للأشعة‎ HÄL 4535 أو‎ pe 
. السينية ( أشعة كس ) أو أشعة الضوء‎ 
SE إبتعاث ثانوى إبتعاث الكهارب ( الإلكترونات ) نتيجة صدم‎ 444 
5 رب أو اليو نات‎ LE secondary emission 999 
émission f secondaire 
Sekundäremission f 
p E 
إبتعاث حرارى تحر الكمارب ( الإلكترونات ) أو الإيونات من العدن‎ 314 
+ zu عند‎ thermionic emission 1114 
émission f thermionique 
Glühelektrodenemission f 
YL إبتعاث الكبارب (الإلكترونات ) من كاثود‎ di? إبتعاث‎ DA 
„ie قوی‎ 5 die تسليط‎ ü i 422 
or ی‎ ei EE Fe Cabana chain 
Feldemission f 
خط الإرسال بجعلهما‎ A تكرار إبدال وضعى الموصلين‎ Qul WA 
متساوية التباعد لتقليل التداخل‎ Li يتقاطعان عند‎ transposition 1146 
Sale Shaji transposition f 
ya ply من‎ Umsetzung f; Kreuzung f 
AS إبراق الإتصال بتشفير الرسائل على صورة نبضات‎ ۱۱۰۱ 
telegraphy 1101 
télégraphie f 
Telegrafie f 


by‏ صغير من الماس أو الياقوت الأزرق في ذرا 


`S Co Sal 


174 
SUI stylus (of pick-up) 1079‏ » يستخدم ا السار xe‏ في vu‏ 
Jl Een‏ ) الأسطوانة D‏ 
Nadel f‏ 
Aer‏ إبصار نهار ى“ خواص الإحساس البصرى عندما تتكيف العين 
photopic vision 852‏ لرؤية الأشياء ebe: Ga‏ 
vision f photopique‏ 
Tagessehen n‏ 
ANG‏ 2,1 اله رة = سوب إشارة الرؤية المناظر لاسطع أجزاء الصورة 
JI picture white 865‏ ديه . 
blanc m d'image‏ 
BildweiB n‏ 
Ey‏ أبيض متساوى الطاقة ضوء BL‏ إشعاعية تكون ثابتة عند أى تردد A‏ 
D ALL equal-energy white 402‏ 
blanc m d'énergie égale‏ 
WeiB n gleicher Energien‏ 
ara‏ إتحاد إمتصاص الأيونات الموجبة للكهارب الحرة 
recombination 939‏ ( الإلكتروتات الطليقة ) . 
z See‏ 
ا فى المواد — الموصلة » إصطياد الخلوات للكبارب › 
= 
al‏ محايدة sh Shady alle‏ 
^£ إتساع القيمة العظمى أو الذروية لكمية نتغير قيمتها مع 
sie, 48‏ الزمن é‏ مثل AI e‏ 55 أو الموجات الإشعاعية D‏ 
Amplitude f‏ الموجات الصوتية . 
ANY!‏ إتساع إشارة à pall‏ الفرق بين منسوبى ذروة البياض والإخلاء في إشارة 
„ol sl picture signal amplitude 863‏ 
amplitude f du signal d’image‏ 
Bildsignalamplitude f‏ 
"^£ إتساع البوابة القترة الزمنية التى تسمح فيها دائرة es‏ 33€ 
gate width 486‏ التيار. 
temps m de déclenchement‏ 
Öffnungszeit f‏ 


lali. (epa dl الركيسى.‎ ail إتساع الحزمة الإشعاعية2 الإتساع الزاوى‎ Yo 
beam width 155 
نصف القدرة والمصدر الشع . انظر: شكل‎ = "ES 
د يحقق الشروط الوضوعة‎ ei ل إتساع النطا مدى الترددات‎ 
لاستجا ودائرة‎ dei 
. توهين نبيطة أ ذائرة‎ M بة أو كي‎ e 1 100 
Bandbreite f 
> Ce c البلورات‎ gån بعض‎ A 5 أثر بيزوالكبربائي ظاهرة‎ MW 
SL البلورة فرق جمد كجربائى‎ pel سطحين بن‎ ode = 
w m 
ae | gail Is خوط ميكانيكية , ويكون‎ si piezoelektrischer Effe! 
£5 5 e 
بين‎ LL مترددا إذا تعرضت البلورة للإهتزاز. وإذا‎ 
Vir A فرق‎ ol Wl سطحی بلورة من هذه‎ 
اتجاه‎ à وتتقلص‎ le sal اتجاه‎ A تتمدد‎ Wil 
الخور الآخر. كذلك إذا كان الفرق الجہدى مترددا‎ 
بصورة ملحوظة في‎ ZN فإن البلورة تبتز. يتضح هذا‎ 
. بلورات الكوارتز وملح روشيل‎ 
I 
في‎ WW المحو الذاتي الذى يحدث للترددات‎ ur SAY 
على شريط مغنيطي عند إعادة‎ Sagal Spell ro a = 
الإستماع اليه » عندما يكون إتساع فرجة رأس الإستماع‎ m 
M a1 d لطول موجة هذه الترددات‎ Lal 
مساحة مظلمة تظهر عادة عند مركز الواجبة‎ dl ER) 048 
الكاثود بعد تعرضها للصدم‎ deal الفلورية لأنبوب‎ jon bum, 599 
. الوقت‎ war نات‎ YI EE AD i 
5 2-3 EE S e- 
قيمة كل من المنبهات الثلائية للضوء إلى‎ Zei إحداثيات لونية‎ ¥e4 
. ë مجموع‎ chromaticity coordinates 209 
coordonnées fpl de 
chromaticité 
Farbwertanteile mpl 
as 5 
من فاصل‎ Se) طريقة للمزامنة توجه فيم النبضات‎ yep SLs اكتام‎ AY 
H طورى‎ ir مستقبل البثمرئيات إلى‎ 3 DEEN olas automatic phase m 83 


بدلا من توجيجهها مباشرة إلى مولد المسند الزمنى . 


réglage m automatique 
de phase 
automatische Phasenregelung f 


sti KE fait كشب سفق‎ gol kaa 
يزيد الكسب بانخفاض‎ cue » الإشارة التى يستقبلها‎ 


شدة الإشارة » وبالعكس » حتى يظل cl vr‏ 
ابتا إلى XS Ae‏ عند ثبات عمق التضمين . 


. دائرة بسيطة للإحكام التلقائى للكسب‎ - v Sal 
دائرة إحكام تلقائى للكسب بسيطة‎ a 
eje SI QUE إحكام‎ NN 


١‏ - مكبر clas;‏ إشعاعية 4 — كافك 

Y‏ مكبر clas;‏ وسطى dl-v‏ مكبر الترددات 

c-r‏ المنخفضة 

dl-¢‏ مكبر الترددات - مكبر الترددات المنخقضة 
A cll‏ 


و دال شبكات Zul‏ 
ul‏ 


—S du 
e ub إحكام‎ 

D 
autamatio an control (A.G.C.) 
commande f automati: i 
automatische EEN 
Verstärkungsregelung f 


AY 


82 


sz 3 3‏ 
إظلام مورية مستقبل البثمرئيات Al I‏ 
الإشعاعية الكماربية لأنبوب أشعة الكاثود بعد كل 
„bs‏ 


هات 
إخلاء 
blanking‏ 
suppression f :‏ 
Austastung f ; Abdunkelung f‏ 


Me 


149 


m 


SS .‏ حزمة الكهارب ( الإلكترونات ( 3 أنبوب 
أشعة الكاثود i ef‏ الإرتداد بين خطين من 


خطوط الصورة البثمرئية ` 


"n 
إخلاء افقي‎ 


horizontal blanking 
suppression f horizontale 
Teilbildaustastung f 


01 إخلاء Loi‏ انظر: إخلاء أفقي 
line blanking 644‏ 
suppression f de ligne‏ 
Zeilenaustastung f‏ 
= — 
مالا إخلاء gay‏ الفترة من دورة مسح الإطار التى يكبت فييها 
vertical blanking 1168‏ الشعاع أثناء ارتداده من اسفل الإطار إلى أعلى الإطار 
DE‏ التالى له „ 
delà 110‏ تقل الأصوات أو الصور إلى أماكن بعيدة بتضمينها 
w^? 5‏ 
radiodiffusion f; émission f =‏ في موجات كهرمغنيطية تبث فى الجو. 
Rundfunkübertragung f‏ = 5 
418 إذاعة إشعاعية dal‏ البرامج الصوتية أو المرئية للترفيه أو توصيل 
Suas‏ 1 المعلومات بالاشعا 
( إذاعة لاسلكية ) dee‏ 
radio broadcasting 928‏ 
radiodiffusion f‏ 
Rundfunk m‏ 
ir‏ إذاعة ¿SL‏ نظام لتوصيل البرامج الصوتية أو المرئية إلى مشت ركين 
"MESE < RE‏ 
dittusion / par fil 55‏ من je‏ إستقيال ps‏ كوف على Ani‏ من الكبول او 
Rediffusion f‏ الأسلاك I‏ 
€ . . 
QUUM HP‏ — إمتدادات على شكل خطوط أو أشرطة عرضية ملتصقة 
tare 430‏ ` بتفاصيل الصورة اابثمرئية . ينتج هدا العيب ق الصورة 
er diffusion f parasite‏ 
BESIR‏ عادة من É JE‏ مكبر ترددات الرؤية . وقد ينتج عن 
زيادة تكبير cias A‏ المتخفضة عن العالية بسبب 
سوء alll‏ أو انجراف المذبذب . 
$f‏ إرتداد الحركة السريعة للحزمة الإشبعاعية الكهاربية بعد 
fiyvack 440‏ الإنتهاء من مسح خط أو إطار إلى بداية LH‏ أو الإطار 
A BT‏ في الصورة البثمرئية . 
160 إرتداد GEI‏ أ- هبوط قيمة موجة سن A4‏ المولدة A‏ دائرة 
v < Aall line flyback 645‏ من قيمتما الدروية إلى قيمة 


بداية الدورة . 

ب رجوع الحزسة الإشعاعية الكهاربية في أنبوب 
شعة الكاثود» بعد مسح خط من خطوط 
الصورة » من أقصى ol‏ إلى ail‏ 
اليسار لبدء خط المسح التالى . 


retour m du spot de ligue 
Zeilenrü. ut m 


was tl إطارية للتغذية‎ ¿yl صوت فى‎ 5 Pr 
ony 2 إطاريه‎ en A إرتداد صوق إرتداد الصو‎ 


acourtic teedback 
réaction f aconetique 
akuetiache Rückkopplung f; 


0 237 
تحمل الانظوية تحميلا «.تجاوزا‎ d ويكبر‎ spall Yi Schallrnekkopplung f 


اموجبة » sale Jais‏ «جهارا ولاقطا للصوت » يتردد 


«We dag وتار‎ 


Ye 


Y di vr à و‎ Se 
META إيقاعى فى ضودية الصورة‎ Pr إرتعاش‎ 


۲ 


flicker 432 
papillotement m 
Flackern n 
إرسال نقل الطاقة الكبربائية الحاملة المعلومات إلى مسافات‎ er 
+ Od transmission 1143 
transmission f 
Übertragung f 
Aum E BE ë — E 
الترددات الجاتبيين‎ (BUS احادى النطاق إرسال نطاق واحد فقط من‎ Aal 4 
i الناتجين من تضمين موجة حاملة إشارة تضمينا إتساعيا‎ Ze a Ze 
h e q — 
els ge وكبت النطاق الآخر والحاملة لتقليل‎ — Einseitenbandübertragung f 
. الإتصال‎ 
š P ` ioe A 5 " ses 
ad » نظام للإرسال يستخدم اساسا في البثمرئيات‎ dled) p م‎ dal ۱۱۷۲ 
LE incl Angel cs iu أحد النطاقين‎ T ee 1172 
I : yi النطاة‎ ٠ Š transmission f à bande 
Pre وحزء 2 بسيط من‎ laterale restante 
Restseitenband-Übertragung / 
ie على موجة‎ UL AT إرسال متعدد القنوات إإسال اشارتين أو‎ VÍA 
Leis ie ol Ut إرسال هذه‎ m. مشتركة‎ DEE De > 
= ET x 2€. É "A, Mehríachverkehr m 
والتقسم‎ t بثلاث طرق اساسية , ھی : التقسيم الترددى‎ 
MODA الزمنى ‘ والتقسم‎ 
7 I p 
إرسال مفرد إرسال الإشارات على وصلة إشعاعية أو خطية ين‎ ۱۷ 
1027 


ol à نقطة وأخرى‎ un يكون التراسل‎ c Vor simplex communication 


communication f simple 
einfache Verbindung J 


Ir 
KN واحد فقط من اتجاهى‎ oll وقت في‎ 


Oly gh‏ ييز و GEIL AS‏ ملتصتتان » إذا تعرضتا مود 
ميكانيكية كالناتجة من حركة الإبرة على القرص المسجل 
( الأسطوانة ) في الحاكى » أو لضغوط موجات صوتية 
كما LiY A‏ الصوت , تتولد Ll‏ قوة دافعة 
NUTS‏ 


5 Zu 8 
Syste إزدواج‎ 
bimorph 

bimorphe 

bimorph 


pew 151 
ET 


. الكهربائى‎ Ae) تولد بين المعدنين فرق في‎ ALL, 


إزدواج حرارى 

thermocouple 
thermo-couple m 
Thermoelement n 


أساس المقحل ١‏ الترانزستور) 


المستورق هو dE,‏ 


المادة نصف الموصلة المنخفضة المقاومة التى يكون عليا 
pull‏ . 


أساس 


substrate 
couche f inférieure 
Unterlage f; Schiehtträger m 


الإستبقائية 
remanence‏ 


rémanence f 
Remanenz f 


" "P . Gë 

تخلف الفيض sex!‏ فى مادة ihan‏ يعد زوال 
القوة المغنطة . 

£25 5 

مدى الترددات التى dj‏ أو يعيد توليدها مكبر 
e e Te. Se E‏ 
أو مرشح أو مجبار أو لاقط للصوت أو أى تبيطة اخرى 
وتنطبق عليها الحدود الموضوعة لمقدار التكبير أو التوهين 


إستجابة ترددية 
frequency response‏ 
réponse f aux diverses‏ 
fréquences‏ 
Frequenzgang m‏ 


العلاقة بين حساسية أتبوب آلة التصوير للإشعاع 


LED إستجابة‎ 


spectral response 1053‏ وبين طول موجاته تی ظروف محددة لتشعيعها . 
courbe f de sensibilité‏ 5 
spectrale‏ 
spektrale Empfindlichkeit f‏ 
10۸ إستجابة للإشارات إستجابة جماز الإستقبال لصورة الإشارة أو أى إشارة 
cR cR au 3a‏ فيهاء ترددها يختلف عن ال 
المحرفة و i i‏ 
A T 1058‏ ; 
ll‏ عبد “del‏ 
Nebenresonanz f‏ 
I 1 EFT‏ 
yey‏ إستجابة للموجة المربعة لانبوب المصورة » نسبة باع الإشارة من القمة الى 
1652 القمة الناتجة d‏ الانبوب من نصوير صورة اختبارية » 


تتكون. من شرائط il,‏ متساوية الإتساع سوداء 
وبيضاء على التبادل » إلى الفرق بين اتساعى الإشارتين 
الناتجتين في الانبوب من تصوير مساحتين كبيرتين 
lao!‏ سوداء والاخرى بيضاء إضاءتهما متساويتان 
مع إضاء تى شر يطين أبيض وأسود في الصورة الإختبارية. 


Ir 


square Wave respouse 
réponse f d'onde carrée 
Rechteckwellenfrequenzgang m 


نوع من الإستقبال التغايرى t‏ فيه à Zei D‏ 


إستقبال تغايرى فو 


۱۸4 
APE D A 22 cl muperheterodgne reception 1084‏ كثر قبل الكشف . 
réception f superhétérodyne‏ 
Vberlngerungserpfang m‏ 
Aë TE‏ أ-إستقرار الكبرء هو حالة تشغيله دون أن 
stabillty 1065‏ يتك بداب , 
Sandi f‏ ب إستفرار التردد» هو عدم تغير تردد الوجة 
diy) jue ir AL ULL‏ ل أو "m Fern yal doy‏ 
الزمن أو بالحرارة . š‏ 
a‏ إستفرار دائرة إمداد بالقدرة » هو ثبات القلطية 
الخارجة سنا . 
ww‏ إستقرار حرارى dle‏ تصل اليما دائرة أو نبيطة بعد فترة محددة من 
thermal stability 1112‏ تشغيلها يصبح عندها معدل تولد Gab SLA‏ متوازنا 
AT x x mo d 5 stabilité / thermique‏ 
(C Wärmebeständigkeit f‏ معدل تبددها » فتستقر درجة حرارتما . 
ووه إستضاءة إستضاءة نقطة على سطح ما هو Sh‏ تركيز AU‏ 
Pupusa =‏ الوق ES de Jä‏ عند هذه النقطة . حاصل 
Ai Titel‏ الفيض Goal‏ الساقط على سطح متناهى الصغر 
Kalos à‏ حول النقطة « SE, cb‏ هذا السطح š‏ 
وحدتہا اللكس أو call‏ على e A‏ " 
44v‏ إستطارة أ — للموجات الاشعاعية» إنحناء مساراتها في oletti‏ 
scattering 993‏ عشوائية عند سقوطهيا Je‏ لى الكرة الأيونية 
poser‏ (الأيونوسفير) RK‏ الكسرة de‏ 
(الترويوسفير) . 
ب — للموجات e Mel‏ إتكسار أو انىكاس Dsl‏ 
وجات الصوت عند سقوطها على سطوح صغيرة 
Ayla‏ بطول ll‏ 
)2 " 
وعم إستعادة X‏ الثابت إعادة مركبة Al‏ الثابت إلى SUN‏ بعد فقدها 
direct current restoration 335‏ عند مرور الإشارة ف مسار A e‏ الثابت ويسمح 
kë Sos continue‏ يمرور الترددات العالية . 


wiederherstellung 1 


>> = 
N |‏ 
ge geste, m‏ 
Polarisation f‏ 
M 2‏ 7 
pad di‏ 
I / Wi «41‏ 
L] Y |‏ 
d 4‏ 
Q S. N 2‏ 1 
FREE‏ 
N ` 5‏ 
b‏ 
الشكل aJ — ٣‏ الموجات المستقطبة . 
۾ - موجة مستقطبة رأسيا 
b‏ - موجة مستقطبة (al‏ 
١‏ -المرسل Y‏ -المستقبل 
ere‏ إستقطاب A‏ وجود Jui‏ الكبربائي لوجة مستقطبة سطحيا في 
horizontal polarization 535‏ الستوى Ed‏ . عناص jul‏ الستقيمة المركبة 
Lal Eeer‏ تشع موجات vail ile.‏ . 
14 إستقطاب Qe ls‏ يقال للموجة أنها مستقطبة دائريا lus‏ يكون š‏ 
cireular polarization 214‏ اللقدور dl PARES‏ موجتين متساويتين 3 الإنسا 
ا وتمتدان d‏ نفس | anes‏ ويكون مستويا | Lue:‏ 
متعامدين ويفترقان à‏ الطور بزاوية مقدارها .4 درحة 5 
4۲“ إستقطاب e^‏ إستقطاب سطحى لوجة es‏ تكون العلاقة بين اتحاه 
اللصائص GLO! Sle!‏ وبين اتجاه امتداد الموجة et‏ 
linear polarization * 642‏ 
polarisation f linéaire‏ 
Linearpolarisation f‏ 
AVY‏ إستماع إدارة جهاز التسجيل للإستماع إلى الأصوات السابق 
playback 872‏ تسجيلها على الشرائط أو الأقراص ( الأسطوانات ) . 
reproduction f‏ 
Wiedergabe f‏ 
Mai‏ أسلاك لعش خط dal‏ قصير من موصلين يستخدم أساسا لقياس 
Lecher wires 627‏ الترددات العالية MIS‏ 
fils mpl de Lecher‏ 
Lecher-Leitungen fpl‏ 
MY‏ أسود الصورة منسوب إشارة الرؤية الناظر لأدكن أجزاء الصورة 


البثمرئية . 


picture black 
noir m de l’image 
Bildschwarz n 


المناسيب في الموجة البثمرئية المضمنة إشارة الرؤية بين 
منسوب الإخلاء وبين منسوب قمة A Glas‏ 
ida‏ الإشارة المكشوفة المناظرة لأى من المناسيب فى 
هذا المدى تزيد على القلطية الكافية لكبت الحزمة 
الإشعاعية الكماربية في أنبوب أشعة الكاثود مستت 
ls an‏ + 


أسود من السواد 
blacker than black‏ 


ultranoir m 
Ultraschwarz n 


\Fv 
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نبضة أو سلسلة نبضات من الطاقة الكهربائية أو 
2-3 
الكبرمغنيطية تمثل معلومات . 


إشارة 
signal‏ 


signal m 
Signal n 


D G) 
إشارة مضمنة» تردد حاسلها هو التردد الاوسط‎ 


للجها ز . 


إشارة التردد الأوسط 


intermediate frequency signal 
signal m de moyenne fréquence 


Zwischenfrequenzsignal n 


ell‏ التي تسبب تغيرا في إحدى خصائص الوجة 
ALL‏ . 


إشارة التضمين 
modulating signal‏ 


signal m de modulation 
Modulationssignal n 


n 5 

إشارة خاصة تضاف في فترة إخلاء الخط أو à dii‏ 
موجة البثمرئيات الملونة في النظام الفرنسي للتعريف 
باللون المضمن في الإشارة في LL‏ أو في بداية diet‏ . 


إشارة التعريف 
identification signal‏ 


signal m d'identification 
Erkennungssignal n 


إشارة صوتية ترد د ها ٠٠٠٠١ Sole‏ هرتز وثابتة 

Lees ol‏ الموجة ALL‏ المشعة قبل بدء 
الإرسال لتمكين المستمعين أو المشاهدين من ضبط 
أجهزة الإستقبال قبل بدء الإرسال . 


إشارة التنغيم 
tüning signal‏ 


signal m de syntonisation 
Abstimmsignal n 


re 23‏ 
إشارة تجمع معلومات الصورة ونبضات المزامنة . 


إشارة الرؤية 
video signal‏ 


signal m d'image complet 
Videosignal n 


إشارة تشتمل على المعلوسات الخاصة بسطوع ele‏ 
الصورة البشمرئية fey‏ نبضات المزامنة الأفقية والرأسية 
E‏ تحدد نباية كل خط من خطوط الصورة وكل de‏ 
من مجالاتها . 


EE cl إشارة الرؤية‎ 


composite video signal 
signal m vidéo composé 
Bildaustastsynchronsignal n 


الإشارة التى تحمل coL e,‏ الصورة كما تولدها 
Get, es‏ 
نبيطة المسح á‏ المصورة . 


إشارة الصورة 
picture signal‏ 
signal m d’image‏ 
Bildsignal n‏ 


إشارة الصورة فى البثمرئيات الملونة» ونث 
) ر de P‏ 
معلومات الضياه وحاماة فرعية Sein‏ معلومات الألوان . 


أ إشارة تعتمد على الفرق في القيمة بين كل من 
her‏ اللونين الأولبين وإشارة الضياء في 
البثمرئيات الملونة , 

ب - النطاقان الجانبيان للحاملة الفرعية اللونية 
( بالاضافة الى الحاملة نفسها اذا لم تكن 
مكبوتة ) التى تضاف الى إشارة الضياء لتلوين 
الصورة البثمرئية . 


àjl! إشارة الصورة‎ 
colour pleture signal 


signal m d'image couleur 
Farbbildsignal n 


۳٤ 
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إشارة تلوين 
chrominance‏ 


chrominance f : 
Farhwert m; Farbigkeit f 


WA 
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di HL‏ أو توصل دائرة في لحظات buz‏ من 


الزمن 2 


إشارة دليلية 

keying signal 

signal m commutatenr 
Tastsignaln 


"SM 


إشارة شكلها الموجى يشبه درجات السلم » تستخدم 
'كصورة إختبارية لأجمزة البثمرئيات . 


Si WA i 
إشارة سلمية‎ 
staircase signal 


signal m dégradé 
Treppensignal # 


إضطرابات كبربائية ذابضة دوامبا قصير جداء 
وانحدار شكلها e‏ شدید» ولا تتكرر ععدل ثابت . 


إشارة عابرة 
transient‏ 


phénomène m transitoire 
Übergangszustand m 


إشارة غير مرغوب فيا تنتج بالمصادفة . 


DS Š tg 
إشارة محرفة‎ 
spurious signal 


signal m parasite 
Stórsignal n 


إشارة ترددها ثابت ترسل عبر قناة للإتصال SU!‏ 
GT‏ مع إشارة إلإتصال للتحكم في أداء محدد أو Ole)‏ 
خاصية محددة في جماز الإستقبال . 


Su AT. شام‎ 

إشارة مرشد ة 
pilot signal‏ 

signal m de commande 


Überwachungszeichen n; 
Steuerzeichen n 


إبتعاث الطاقة في صورة موجات كمرمغنيطية . 


إشعاع 
e‏ 
radiation‏ 


radiation f 
Strahlung f 


نظام للإتصال لسافات بعيدة بواسطة موجات 
كبرمغنيطية تمتد في الجو . 


إشعاع ( راديو) 
radio f‏ 
Radio n‏ 


vo‏ إشعاع ¿L.G‏ حزمة من الطاقة الإشعاعية تكون العلاقات الطوريز 
coherent radiation 5‏ 252 
radiation En š‏ لإشعاعبها عند النقط الختلفة من مقطعها محددة , 
kohärente Strahlung f‏ 
“vo‏ إشعاعية ضوئية القدرة على إشعاع NT‏ 
luminescence 675‏ 
luminescence f‏ 
Lumineszenz f‏ 
100 أشكال yeu‏ أشكال تتكون عند توقيع العلاقة بين al‏ اللحظية 
Lissajous figures 655‏ لموجتين جيبيتى الشكل » وعتلفتى التردد والإتساع 
C ° + figures fpl de Lissajous‏ 
Liseajoussche Figuren fpl‏ والطور» على رسم o. 2 mu‏ إظهار n ct‏ 
Pr a TE Y‏ 
الأشكال على مورية مبين الذبذبة إذا CE‏ إحدى 
الموجتين على الألواح الأفقية وسلطت الموجة الأخرى على 
الألواح الرأسية للمبين . 
14۷ إصطكالك Ja Al‏ في أجبزة التسجيل » إهتزازات تحدث بسبب التصاق 
tape chatter 7 7 1097‏ شريط التسجيل بدلائل المسجل وتسبب رفرفة الصوت 
Bandgeratter x‏ أو d | F alt‏ 
fo‏ إطار المساحة الكاملة للصورة البثمرئية التى تمسحما الحزمة 
452 مسو الإشعاعية الكماربية . 
cadre m; image f‏ 
Bild n‏ 
wie‏ إفراق ( إنحراف ) في التضمين الترددى » Gall‏ بين التردد اللحظى 
HI, e»‏ للموجة المضمنة وبين تردد الموجه الحاملة قبل تضمينما 
Abweichung f; Ablenkung f‏ الاشارة | 
siii sir‏ الحافظة على علاقات التردد الصحيحة في دوائر 
tracking 1131‏ مصممة لتتغير معا وني نفس الوقت بالترابط 
SLI SS,‏ . 
ب عملية عقب thal ie‏ إشعاعية . 
8 — 
à‏ متابعة إبرة SH‏ ( الفونوغراف ) Zei‏ . 
Y‏ إقران OUI Ee‏ بين مرحلتى تکبیر » وفيه يكون حمل دائرة 
T ode 206‏ المرحلة الاولى Bll le Le Cen‏ تغدى 


القلطية المترددة المكبرة المتولدة بين طرف الحث إلى 
شبكة المرحلة الثانية عن طريق مكثف مالع . 


couplage m à impédance 
Drosselkupplung f 


إقران بالمحاثة 


Dolo مشتركة أو‎ Ale دائرتين بواسطة‎ p! ËM. 
H cl ductive coup 
e "H, SÉ 
induktive Kopplung f 
BS بتوصيل‎ dk) و لإقران دائرتين‎ u$ == oV] WA 
في الدائرتين‎ Dm cà, أو‎ Lue ` enpscitanee coupling 178 
couplage m pnr capacité 
Knpnzltitekopplung f 
Sera à uz oe à 58 Kon 5 r——À 
إقران مرحاتين > طريق توصيل مقاومة مشتركة‎ EECH SAV 
ER مع‎ ane e 
Katodenkopplung f 
لإقران دائرتين عن طريق دفق الكهارب‎ BA Ty eS إقران‎ YA£ 
AX gu تطبيقاته‎ ce صمام‎ Š ( الإلكترونات‎ ) electron coupling 384 
couplage m électronique 
الإشارة الخارجية السلطة على دائرة‎ pit he igh RT 
لإنتاج‎ Le KP التغذية المرتدة للمذبذب الذبذبات‎ 
بين ردد الإشارة‎ Gal تردد وسطى يساوى‎ 
5 الخارحية والمذيذب‎ 
ce إقران مباشر إقران صمامين أو مقحاين ) ترانزستورين ( بحيث‎ "t 
Ks الصمامين وبين‎ aal a مسار للتيار المستمر بين‎ direct coupling 334 
couplage m direct 
Sat وبين‎ me ac مجمع‎ ey أو‎ , jl الصمام‎ direkte Kopplung / 
. القحل الثاني‎ 
. النظام أكبر انحراف تردد مقرر في تشغيل النظام‎ gigs أقصى‎ va 
maximum system deviation 719 
déviation f de système maximale 
höchstzulässige Abweichung f 
eines Frequenzmodulationssystems 
, إشارة دخل = قدرة خرج معينة‎ H أقصى حساسية‎ 71۸ 
maximum sensitivity 718 
sensibilité f maximale 
größte Empfindlichkeit f 
$2.3 
ws يمكن أن‎ Al أقصى > غيرمشوه القيمة القصوى لتوسط القدرة‎ vr 
720 


بها مستقيل أو مكبر حملا معينا بحيث لا 
SA‏ عند ddl‏ عق A À‏ 


oi يزيد‎ 


maximum E output 
pulssanoe f oe es maximale 
sans dlstorsl 

nutzbare BE Jy 


Gis ZS‏ أو مؤثرات Se‏ إلى dem‏ صوق 


یک de‏ مع التسجيل الأصلن مع مع LER‏ 
Au à‏ 2 


vt! 
dub 


cople f 
Tonbandkopie f 


Se SER 
à ow الأسلوب الذى فيه تضبط الحزم الإشعاعية‎ 


أنبوب الصورة ON Si‏ المدفعات as dou‏ 
الثقوب في FL!‏ ر المظل EMIT‏ 


- 3 
convergence 

convergence f 
Konvergenz f 


إلتمام الحزم الكباربية الثلاث في أنبوب الصورة 
الملونة عند — في م رکز ساتر الظل Le e‏ تكون الحزم 


غير معرضة de GY‏ محرك . 


إلتمام سکوی 


static convergence 
convergence f statique 
statische Konvergenz f. 


ظاهرة تحدث عند استقبال البرامج الضمنة تردديا 
حيث تغطى واحدة من إشارتين على الإشارة الأخرى 
Kee Lo WT‏ لپا جدا à‏ في التردد وتكبتها ES”‏ 
‚Li‏ 


EE 


capture effect 
effet m de rattrapage 
Übertönen n 


۱۸۰ 
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أقطاب Zëss:‏ داخل أنبوب أشعة الكاثود » حول 
Pes‏ تحرف مسار حزمة الكهارب ( الإلكترونات ) 
all‏ من dei déi PS laa‏ الغاتج من 
فرق MH‏ بين هذه الأقطاب m‏ زوج من الألواح 


لتحريك ó ishl‏ الإتجاه AY‏ وزوج م عمودى 
على الزوج JN!‏ لتحريك الحزمة à‏ الإتجاه sat‏ 


K GAA h $ 
/ 
"m. 
NV. 


الشكل ol:‏ أشعة ETS‏ حرق فيه الزمة Jie aly‏ 


girs 

Hy Hi mon‏ — لوحا حرف أفقي 
SA vlt d‏ 8 المورية 
As € A,‏ أنودان ,۴ - hä‏ صدمة الحزمة لامورية 
Vi‏ ۷ - لوحا حرف Lie gb‏ لا a OSG‏ 


ألواح إنحراف 
deflector [64‏ 


plaques fpl de déviation 
Ablenkplatten fpl 


Weg 
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Mo‏ الألوان fiel‏ الألوان PU‏ والأخضر والأزرق » الستخدمة لماثلة 
primary colours — 895‏ الألوان الأخرى cH‏ هذه الألوان الأولية — 
AE — Pumaarhen Pl —‏ . وقد اختيرت هذه الألوان OH‏ معظم الألوان 
الطبيعية بمكن kale‏ بمزج هذه الألوان الأولية — 
ils‏ 
gur‏ ألوان صافية Ub‏ لنظام اللجنة الدولية للضوءء هى الألوان 
pure colours m‏ الواقعة إحداثياتها على امحل البندسى للطيف أو 
S Cie pus‏ 
Kä reine Farben fpi‏ الأرجوائيات 5 
* سے 5 5 5 5 Ti © os | eg‏ 
ul 4۷‏ مقياس لخاصية من خواص مكبر أو US‏ أو مكونة 
dales m‏ يعبر عن مدى مطابقة الإشارة عند Lay La‏ 
Wiedergabetreue f‏ المسلطة على a, Ze Ki‏ الخواص 1 
TG a 2 te da x‏ 
Dad‏ أمانة Ale‏ حفة للأصوات التي تسمع بعد es‏ أو للأجهزة 
"v‏ 25 5 . 
LÉ er T‏ هذه الأصوات » تدل على مطابقة الصوت 


ge‏ للصوت الأصلى !مسجل في AUS‏ إلى حد 


hohe Wiedergabetreue f 


خاصية يعض العوازل التى U‏ من Euy‏ 


m إمتصاص‎ 


AA 


Alma dielectric absorption 321‏ متخلفة بعد إزالة cbis o eI EH‏ 
absorption f diélectrique‏ 
Le dielektrische Absorption f‏ . 
PE E^‏ 2 
\\4 امد Lay‏ الفترة الزمنية بين لحظة بلوغ اتساع النبضة قيمة 
idth 511‏ 1 
Lui durée f d'impulsion‏ تساوى نسبة معينة من اتساعها الأقعر قصى وبين 
bsa ald "Sri‏ اتساعها إلى قيمة LEE‏ أخرى A‏ مساوية 
لها . 
Al WË‏ التحكم في تردد دائرة متذبذبة بتسليط إشارة ثابتة 
locking 664‏ التردد lie‏ . 
réglage m de iréquence‏ 
Netzsynchronisation f‏ 
004 أنبوب إختزان الصورة نوع من أنابيب الكجارب ( الإلكترونات ) » يشتمل 
image storage tube 559‏ 


i Self moa 5 

على قطب lis‏ تر كز عليه بؤريا صورة ضوئية أو 
°“ 

كبربائية للمنظر TT‏ 3 تمسح بواسطة حزمة 


tube m analyseur à accumulation; 


tube m image à mémoire 
Bildepeicherröhre f 


أنبوب حزمة كماربية يستخدم اساسا کانبوب 
3 


233! Gye do رة في مستقبل البثمرئيات‎ 
E E 8 n T 
b من أنبوب‎ CEPR 

5 فل 9 c‏ 
يشتمل على مدفعة كهارب ( الكترونات ) تقذن 


X موس‎ 


ils فلورية فى‎ Miz: نحو‎ wëlt Ze adis E 
 ةيروملل الأنبوب لإظمار بقعة ضوئية مكان صدم الحزمة‎ 


e Suë البقعة الضونية‎ cb» الكمارب‎ 
ورم‎ Dé PTT TT ا‎ ON 


nr 
لكيفية التى يعمل بها انبوب أشعة الكائود‎ I Ka 
الانبوب‎ A الكهارب‎ > a 

—b‏ توصيل أقطاب الانبوب في الدائرة 

اقب AN‏ 
Y‏ - الانود الاول 
٣‏ - الانود الثاني 


۷ -رقبة الانبوب 

A‏ — مقاومة متغيرة لل ركيز 

oo البؤرى لحزمة‎ en 
| قطب معجل‎ - 4 Ke 

- خطوط القوى الكهربائية nee‏ 

` - حزمة الكهارب oe‏ 


cathode-ray tube 
tube m À rayons 
cathodiques 
Katodenstrahlröhre f 


4۲ 
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أنبوب أشعة À ; , opt‏ 
نبور أشعة كاثود » فيه wat‏ البقعة الناتجة على 


š‏ المداومة, le‏ حزمة إشعاعية ماسحة 
pe |‏ إشعاعي 
vr‏ ( الإلكترونات ) , جسماً Lab‏ 


3 


pai مورية‎ 
u 
اوح‎ de 


أنبو ب البقعة الطائرة 
š tub‏ 

Ens spot lumineux 

Liehtpunktröhre / 


eer 
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A‏ أجهزة إستقبال البثمرئيات الملونة » أنبوب أشعة 


کاود يستخدم فى تلك الأحهزة » له ثلاث مدفعات 
للكهارب ( الإلكترونات ) » وواجهته الفلورية مكونة 
b. Š 2925‏ 
من مجموعات ثلاثية من حبيبات e ell BW digs‏ 
الفوسفور كل Lou‏ يصدر أحد الألوان الاولية » ويه ساتر 
خلف الواجهة ëng‏ على ثقوب تنفذ منها الحزم الكماربية 
الثلاث بحيث تصدم كل حزمة حبيبة نوع واحد Ra‏ 
الفوسفور ليصدر عنما لون واحد من الضوء . يشتمل 
الساتر على ... .44 ثقب » وتشتمل lil‏ على 
نفس العدد من المجموعات الثلاثية من حبيبات الفوسفور. 


الشكل ‏ - الفكرة الاساسية 
لانبوب SUN‏ المظل 

١‏ - اتجاه الكبارب في الحزم الثلاث 

Y‏ - مساحة تبدد L‏ الكبارب نتيجة اتساع مقطع الحزم 

Y‏ - حبيبات فوسفورية 

weht‏ الانبوب 

o‏ الساتر المظل 

؟ - ثقوب الساتر المظل 

v‏ الحزم الكهار بية للألوان الثلاثة 


أنبوب الساتر المُظل" 
shadow mask tube‏ 


tube m à masque 
Maskenrôhre f 


۱10 


1015 


أنبوب deel‏ الكاثود المستخدم في أجبزة استقبال 
البثمرئيات لإظهار الصورة . 


الفكل all v‏ الضورة 


ev 


أنبوب الصورة 


picture tube 
tube m image 
ildröhre f 


Bil 


AM 


أنبوب Age‏ كماربية ضمن سصورة البثمرئيات تولد 


wi A A 
انبوب المصورة‎ \vo 
Kg e W 175 
بها‎ EN إشارات كمربائية عند ,مسح الصورة‎ ie do rite de vues 
: بواسطة عدسة ضوئية‎ aufnahmerühre 
ER D 
اشكال أنابيب الكهارب‎ Geer أنبوب مفرغ إصطلاح عام‎ AAY 
ما فیا أناييب الإبتعاث ال خرارى‎ s  ( الإلكترونات‎ ( vacuuın tube 1162 
T z عأ‎ tube m à vide 
= التى تفرغ الى حد کبیر‎ cag أشعة‎ Cott, 7 
. الغازات والهواء‎ 
في‎ — U) - ماتقى‎ gel طريقة‎ ail ۳۳۱ 
من المادة نصف‎ d توضع‎ lis They أنصاف‎ diffusion 331 
ei de في جو غازى‎ degli الوصلة السالبة أو‎ BE 
الشيبة ال أو المتقبلة » فتنتشر بعض ذرات الشو‎ 
eg SH HRS تأر الحرارة‎ Gef داخل الرقاقة‎ 
المادة نصف الوصلة‎ gas المخالف‎ gall 
. من النوع الخالف لنوع الادة نصف الوصلة‎ 
أو مقوم أو حول‎ dk? تغير فلطية الخرج من مولد‎ alu] dor 
العمل‎ rl A يوصل‎ Lose cial ul أوذائزة‎ Të ass 
= = a Regelung f 
يوصل‎ Y تكون عليه هذه القلطية عندما‎ Le » الكامل‎ 
على الإطلاق . يعبرعنه كسبة‎ de ol الخرج‎ ú 
et! مئوية بين هذا التغير وبين القلطية عند توصيل‎ 
: الكامل‎ 
100 (Eo — Er) / Er, 
Er (e et ee 
. لقولطية عند توصيل الخمل الكامل‎ 
بين إشارة‎ x استقبال على‎ yl إنتقائية مدى قدرة‎ jus 
مطلوب إلتقاطها وبين اشارة أخرى متداخلة معما‎ selectivity 908 
. وسقاربة لبا في التردد‎  Trennschärte f 
Sal ما إلى مسايرة ذبذبة‎ okis cj إنجذاب سيل‎ DL? 
Ge 2 " 
. EDS Tabs uan de ipis me 
- Bildexpansion f. 


أ- تغير à utu‏ تردد مذبذب ناتج عن AS‏ درجة 


Yoj 


à au el حرارة: الو الحيط أو التغيرا‎ att y m 
5 دائرية‎ pols Abwanderung f 
. اتزان مكبر متزن‎ UL تدريجى‎ Cem 
hai ج- حركة حواسل الشحنة بتأثير يمال‎ 
Ve: في قياس طول الوجات الك‎ Auge) الوحدة‎ y et 
وا‎ e T7 جدا‎ | " 
ies fella + adil نكل وات‎ e en vg, u 
vee s dil ge eja and جزء من عشرة‎ Angstrom-Einheit f 
EEN 
ملیمتر‎ ۷۱٠۰ = À 
إنحراف إنثناء مسار الحزمة الاشعاعية في أنبوب أشعة الكاثود‎ Fos 
d Ai de بعد خروجها من الكاثود بتأثير‎ ëmt e 
5 — Ausschlag m; Ablenkung / 
7 
7 
ç 
aq 
مغنيطى‎ die الشكل م - انحراف اشعة الكاثود بتأثير‎ 
| امال المغنيطي لملفات الانحراف‎ a 
ملفات الانحراف‎ dle g حركة الكبارب‎ — b 
ملفات الاغراف‎ - ١ 
خطوط القوى المغنيطية‎ y 
م - رقبة أنبوب أشعة الكاثود‎ 
ا محال المغنيطي‎ A منطقة‎ - £ 
, 2 وسار الكهارب‎ 
القوة المؤثرة على الكبرب‎ - ۴ 
à Paj | 5 ait اف‎ 
إغراف أفقى أ- حركة الحزمة الكهاربية الإشعاعية في أنبوب‎ en 


da iL a أشعة الكاثود فى الإتجاه‎ 
pd dues 

ب حركة Li‏ في أنبوب العسورة في dase‏ 
البثمرئيات أو في أنبوب المصورة pl‏ خط من 
خطوط الصورة . 


horizontal deflection 
déviation f horizontale 
Zeilenablenkung f 


dus ls] ۳۹۰‏ إلتواء مسار الحزمة الإشعاعية الكهاربية في أنبوب 
sinetrontatio detection 390‏ أشعة الكاثود عند مرورها في Thy ST de‏ بین قطبین 


balayage m électrostatique 
تنحرف الحزمة فى‎ ULLI هذه‎ d. مسطحين ا سي‎ elektrostatische Ablenkung f 


déi‏ القطب الموجب 
۳ إنحياز ikli‏ مستمرة مسلطة بين الكاثود وقطب ال 
= ا في أنبوب کہاربی أو صمام أو بين القطيين ov ell‏ 
Stinnett |‏ ف القحل ( الترانزستور ) لتحديد ظروف تشغيل الصمام 
أو المقحل 5 
GE CA‏ 
PT gd Cle] |‏ 
TET or ra‏ 
a H‏ 


الشكل + تسليط جمد الانحياز على قاعدة Jill‏ 


3 = 
kel DN‏ الشيكة جمد مستمر يسلط بين الكاثود والشبكة في الصمام 
Së ë 3 tion f dor gil =‏ دن سكي خصائصه + 
Gittervorspannung f‏ 
kä YAV‏ فلطية الإنمياز — التي يجب تسليطما على شبكة 
bias 287‏ روك تحكم الصمام المفرغ ليكبت بالكاد Jes‏ تيار الأنود فيه 


polarisation f de coupure 
es الأقطاب‎ Ab تكون قلطيات‎ Län  (ittersperrepannung f 


تسليط إنحياز يؤدى الى زيادة سريان al‏ 

EL أنصاف الموصلات » هو تسليط انحياز على‎ ds 
الوجب بالسالب في نصف الموصل لزيادة حقن حوامل‎ 
١ الشحئة عر الماتقى‎ 


- - E H 
PIE 
forward bias 


polarisation f en avant 
Durchlaßvorspannung f 


tos 
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TE a, =‏ " 
de‏ مغنيطى مطرد تردده في الحيز فوق الصوى بين 
te‏ و ver‏ كيلوهيرتز. يعلى عليه del‏ الذى 


aides‏ الإشارة á‏ عمليات التسجيل المغنيطى للوصول 
به الى المنطقة المستقيمة من منحنى العلاقة بين اتساع 
الإشارة وكثافة الفيض à Ball‏ شريط التسجيل . 


إنحياز مغنيطى 
magnetic bias‏ 


polarisation f magnétique 
magnetische Vorspannung f 


ur 


إنطلاق الكهارب ( الإلكترونات ) من سطح يعض 
المواد عند استثارتما بالضوء أو الأشعة تحت eladi‏ . 
من هذه ERU‏ الصوديوم والبوتاسيوم والسيزيوم 
والكالسيوم والباريؤم والروبيديوم والإسترنشيوم . 


الإنبعاث الكمبربائى 
بتأثير opal‏ 


photo-electric emission 
émission f photoélectrique 
lichtelektrische 
Elektronenemission f 


Ade 


850 


حالة التراكب الدقيق لصورة جزئية أو اكثر على 


صورة اخرى . 


إنطباق 
registration‏ 


enregistrement m 
Registrierung f 


40۲ 
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ما co‏ للإشارة نتيجة للتحكم 3 A‏ الكت بإقلاله 
بالنسبة للمناسيب العالية عنه بالنسبة unt‏ المتخفضة 


Ys 


YN 


إنضغاط 


compression 
compression f 
Dynamikpressung f 


WAN 
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à 
daS صورة‎ de „u فى الصورة البثمرئية‎ 


= إنعكاس الجوانب‎ SM 
AI والإيسر أحدهما مكان‎ acht الصورة‎ A Emine, es 
Ta حدت‎ , DÉI من‎ aes الصورة‎ wk لو‎ LS  Seitenumkehr f 
à التوصيلات‎ S اليب غادة سیب تبديل‎ 
بالستقبل‎ A! دائرة الإنحراف‎ 
fi A Sue Gr en 4 TT as "n" T 
. له‎ ST نسبة الحث الغنيطي إلى القوة الممغنطة‎ Aa AYA 
permeability 828 
perméabilité f 
magnetische Durchlässigkeit f 
الفيض المغتيطى الذى تنتجه قوة‎ ÉIER النسبة بين‎ A b. n إنفاذية‎ 14۲ 
وسط ما وبين كثافة الفيض ! لغنيطي الذى‎ à Abu magnetic permeability 692 
سم‎ Pernsca ilta 7 
القوة فى الهواء‎ Qj así; RE 
في الوا‎ c ^ 
في درجة حرارة المقحل ( الترانزستور)‎ ei إنفلات >¿ — إرتفاع ترا‎ 311 
تزيد قيمة التيار المار فيه على قيمة حرجة . لا‎ Le WEE n 
اة الموصلة تقل بزيادة درجة‎ ssl isles كانت‎ thermische Instabilität 7 
يواصل تزايده‎ UH التيار في هذه‎ OB حرارتا » لذلك‎ 
. LE إتلافا‎ Jal حتى يتلف‎ 
DN 
Foi es إنكسار أ إغناء مسار إشعا اع‎ dë: 
m عتلف‎ P من وسط سط إلى‎ ie سرعته عند‎ e 950 
. انکساره عن دليل اتكسار الأول‎ Brecbung / 
صوتية عن اذتقالها من وط‎ iag ب - إنحناء اتجاه‎ 
5 Cnm Le تكون كثافتا‎ Lie cal الى‎ 
E 3 5 xt 
انود قطب في الصمام المفرغ أو الأنبوب الكماربى تخرج‎ et 
عن طريقه الكهارب ( الإلكترونات ) المبتعثة من الكاثود‎ mai, 
على شكل تیار كبربائى‎ Anodes 


YA 


$ "TP " a 4 BEEN 
i ورثيكون أنبوب مصورة لبثمرئيات» فيه تمسح‎ VAA 
إشعاعية من الكهارب ( الإلكترونات ) البطيئة لوح‎ Mem sas 
الضوء » فتزيل‎ SE الفسسيفساء المبتعث للكمارب تحت‎ Orthikon n 


هذه ilb‏ ااشحنات الكبربائية الختزنة de‏ لوح 
الفسيفساء » والتى تناظر الحنورة الضوئية للجسم 


المصور» وتولّد الإشارة الكمبربائية الممثلة للصورة + 


أورثيكون الصورة أثبوب مصورة eent‏ فيها الصورة ارا 


- 60^ 
at Ss ( الإلكترونات‎ ( SLR على سطح مبتعث‎ image orthicon 558 
leg À Heats, sect ' 5 E a ~ A H -orthi 

n m‏ الضوء ثم تركز بؤريا على لوح تخزين Ope‏ الشحنات 


الممثلة للصورة الضوئية إلى أن يتم less‏ من خلف 
اللوح بواسطة isl‏ كباربية بطيئة . 


a 7 
2 


` 
Da‏ 
> 
nn‏ | 
a‏ 
Se‏ أو رثيكون الصورة 
٠١ JE‏ - رسم توضيحى al‏ كيت آوریکون الصو 
فى D Sak, we ES‏ — ملف اداه 
Ly‏ كاثود ضوثى من م p‏ 
نصف موصلة و - محمع ( انود مدفعة 
y‏ قطب مقحل الكبارب ) 
٠ Stay‏ - داينود 
١ EIER‏ - قطب التحكم 
 ,‏ اقطاب ثلاثة Ya‏ م١‏ قطب استخراج BEY‏ 
PIN UL.‏ م | - الكاثود 
+ - ملف SEN,‏ ۾ الى XU‏ 
v‏ - ملفات oU‏ 


١‏ أوم الوحدة العملية لقياس المقاومة . مقاومة des‏ يمرر 
v^‏ ; و SA‏ 

em 781‏ تيارا شدة أمبير واحد Lae‏ تسلط بين طرفيه قلطية 

" مقدارها قولت واحد‎ Ohm n 

LIRE‏ ألنبوب AT‏ تصوير بثمرئيات فيه يركز بؤريا النظر 

lye nem : a r^ eto‏ على لوح فسيفسائى ضوئى يتكون 
pe DÉI iconoscope 545‏ صو ed en ed wf‏ 

X‏ — كبير سن الخلايا البتعشة للك 


ارب 
( الإلكترونات ) تحت SE‏ الضوء » وتكون WAL‏ 
معزولة عن kän‏ البعض أو يجمعها من خلفها لوح 

ss ss 25‏ 
M‏ مسح الخلاياء كلا بدورهاء حزمة إشعاعية 


كهاربية . 


الشكل ١١‏ - رسم توضيحى لت ركيب الايقونوسكوب 


y‏ العدسة ٦‏ إشعاع کہاربی 
v z‏ -ملفات الانحراف 
et‏ 3 م حالغلاف 
Y‏ - لوح فسيفسائى حساس 2 
zl‏ 4 -المعجل 
4 - لوح من ٠ (SU‏ - قطب التحكم 
o‏ الانود ١١ QUI‏ -الانود الأول 


2 34 y 
7 Sign. 
ae 4 ‘ 
R D 
Z 5 (UTC 


الشكل ۲ - توليد اشارة الصورة في الايقونوسكوب 


١‏ - حزمة كهار بية 4 - لوح معدنى 
Wer‏ من خلايا اللوح ه-كبارب AA‏ 
per‏ 8 
a S‏ 
٣‏ - لوح من الميكا : 


أنبوب مصورة للبثمرئيات » نظرية ies‏ تجمع بين 
نظريتى عمل I‏ يقونوسكوب ومشرحة الصورء 
وعساسنيا gna Zeie Jl‏ من Vs Ron.‏ . 


الشكل ۳ - رسم توضیحی ل ركيب الايقونوسكوب المشرحة 
١‏ - كاثود ضوئى نصف شفاف v‏ - كمارب ثانوية 
v‏ -ملفات التركيز البؤرى لم -الحزمة الاشعاعية 


الصورة الكبار بية من المدفعة 
Y‏ — كارب مبتعثة ضوئيا ‏ 4« -ملقات الانحراف 
٠ is‏ - ملفات ال ركیز البؤرى 


l & — e‏ الكهاربية 


— مدقعة | 
اب لوس استخراج الاشارة 1 - مدفعة الکہارب 


FE C. FE 
Image iconoscope 
image-Iconoscopo m 
Image-Ikonoskop n; 
Zwischenbildikonoskop n 


Soy 


556 


ذرة أو icons‏ ذرات أو جزىء KC?‏ أو | 
Kai‏ (إلكترونا ) واحدا أو ASÍ‏ والذرة إذا 
نقصها كهرب أو AT‏ من کہاریہا أصبحت أيونا 


Ed 
ابوك‎ 
ion 


ion m 
Ionn 


الإتساع JS‏ لقلطية أو تيار أو كمية أخرى مترددة 
بين أقصى قيمة موجبة وأقصى قيمة سالبة . 


باع 
to-peak amplitude‏ 


peak- 
amplitude / de crête à crête 
Spitze-zu-Spitze-Amplitude f 


الجزء من نبيطة من أنصاف الموصلات الذى تساب 
CL Ain‏ شحنة الاقاية إلى منطقة القاعدة . 


باعث 
emitter‏ 


émetteur m 
Emitter m; Geber m 


84^ 


598 


par 


114 بشمرئيات ( تليفزيون ) نقل الصور Bulls‏ إلى مسافات بعيدة واستقبالما » 
Jr television 1104‏ خطوط اتصال أو بالإشعاع » بعد تحويلها إلى 
Rens‏ إشارات cle‏ هذه العملية ac‏ بتحليل الصورة 
الجارى Lui‏ إلى مجموعة من العناصر الصغيرة 
المتجاورة ‘ eL glall dil»‏ عن سطوع ولون العناصر 
Qn‏ في الصورة على شكل نبضات كبربائية 
متعاقبة زمنيا Mia‏ متناسبا مع وضع العناصر مكانيا في 
الصورة . 
74 
ا 11 | 
3 
d‏ 
7 
الشكل At‏ رسم po‏ لنظام ارسال واستقبال البثمرئيات 
Lu 4 LE dite |‏ 5 الموت 
ve "s 1‏ همكير ترددات اشعاعية 
dar all ai‏ ترودات ٠‏ 
v‏ مكير ترددات الرؤية = x‏ 
e > >‏ ١إ‏ - قناة الصورة 
t‏ مرسل اشارة الرؤية SSES‏ 
ه - نبيطة p‏ ل 
" 23 ۴۳ قناة الصوت 
— موقت : 
EA 9‏ الصورة 
v‏ مکار ترددات صوتية 0 NN‏ 2 
- لاقط الصوت E‏ 
PRES‏ 19 - مجبار 
Aws we D H ké 0 - n‏ 
۸۹۸ بثمرئيات a]‏ منظوبة لإظهار_الصورة البثمرئية مكبرة بإسقاطما 
U j isi‏ شاشة تكون شفافة عادة 
i en ee u‏ 
Projektionsfernsehverfahren n‏ 
۷ بثمرئيات Ale‏ بث موجات كبرمغنيطية متضمنة معلومات وافية عن 
colour television 237‏ الصور من حيث سطوعها وألوتبا . 
télévision f couleur‏ 
Farbfernsehen n‏ 
DE? 5 aen‏ 5 
44 بسط Gall‏ إسكانية 253 sel le‏ الإستقبال لانتقاء التردد 
zul |‏ وڈ 
Sy + My And ve? onde s‏ يول مكلف سير 
Bandepreirung f‏ السعة على التوازى مع المكثف المتغير الكبير أو موعة 


المكثفات المستخدمة okkal y‏ إستقرابيا . 


Jk ap‏ الموجة T‏ النقطة في الموجة المستقرة » الداتجة من الإنعكاس في 
wiet ` is‏ خط إرسال» التي يكون فيا إتساع الجهد 3 
o‏ سا لا يا التيار عند SÉ‏ قيمة له . 
5 ^ ( أو السطح ) في dle‏ كبرمغنيطي (elem‏ 
تی يكون qui gel led‏ عند أقصى قيمة 
Ta‏ . 
x 4‏ 
الشكل ١١‏ - بطون وعقد موجة راكدة 
pon‏ الكامل بين اتساعات الموجة في لحظة معينة 
HI -‏ المنقوط بين اتساعات Se Al‏ بعد زمن نصف دورة من 
اللحظة السابقة 
del — v & Al dla Y‏ الابتعاد عن مصدر الموجة 
Y‏ عقد الموجة 
TM‏ بقعة ضوئية أ المساحة الصغيرة من els‏ أنيوب أشعة الكاثود 
Usd Sel all Prat we latina me‏ بسبب Lois‏ عزمة الكبارب 
Lichtfleck m‏ - 
الك 5 
Del‏ بقعة متوهجة مساحة من الضوء الساطع sole Ju‏ قرب LE‏ 
431 ! البثمرئية بسبب انعكاسات داخلية ss‏ 
tache 7 hyporiunineuse‏ لصورة d ET a Le‏ 
WI intensiver Lichtfleck m‏ 5 . 
ver‏ بل وحدة قياس النسبة بين قدرتين . عدد البل يساوى 
pe” 132‏ اللوغاريتم للأساس ٠١‏ للسبة بين القدرتين . 
SÉ‏ للوغاريتم ٠١ LOM‏ للنسبة بين القدرتين 
eln‏ 


er 


VI وصلة‎ A0 del ) مقحل ( ترانزستور‎ A أ‎ A 
عليبا الإشارة الداخلة التي تغير اتساع القناة‎ d ud 
. الوصلة بين وصلتى المصدر والصرف‎ porte 5 
m d Tor n; Auttastimpulskreis m 
ی نبيطة» مثل ح » يسمح‎ A ب — قطب للتحكم‎ 
i A hi Lis as التيار بين‎ )2 X, 
MT إشارة هذا‎ d. $3 Ai La sud die) 


We‏ بوابة الدفعة اللونية A‏ مستقبل البثمرئيات الملوذة » دائرة Salas‏ وليفتها 
burst galê 170‏ إستخلاص الدفعة الرواقية اللونية من إشارة الصورة 


5 Gd? de déclenchement 
. الملونة‎ mpulsausgang m 


[P4 


ei acs الذرة کتلته مساوية‎ A Ben em يوزتروك‎ AA) 
(الإلكترون ) وشحنته الكبربائية مساوية لشحنة‎ positron ` 881 


Bëss‏ الكهرب ولكتما موجبة . واتحاد الکہرب باليوزترون 


22% 
ينتج عنه تولد كم من الإشعاع . 


a,‏ تابع الأنود دائرة تكبير صمامية » فيها يكون a‏ التردد على 
smpliticateur m à cathode M‏ 256 الصمام المكبر tell ke‏ وتسلط الإشارة 
Katodenbasisverstarker m‏ الطلوب تكبيرها على شبكة الصمام الح اكمة» وتؤخذ 
الإشارة ix‏ من أنود الصمام . في هذا الصمام 
p‏ تيار sg M‏ التغير في قلطية الشبكة الحاكمة » ومن 

. hell كانت تسميته يبهذا‎ e 


25 5 5 
تابع الباعث مقحل ( ترانزستور ) تسلط الإشارة الداخلة إليه بين‎ Pay 
* a SS š > Io القاعدة‎ emitter follower 397 
erl celli wet ويستخرج‎ eh القاعدة.‎ en 

في دائرة مناظرة لدائرة ef‏ الكاثود الصمامية . 


ay Kall day Je db als‏ الكاثود 

والأرض بدلا من توصيله بين خط AA‏ العالى والأنود » 
وتدخل اليما الإشارة بين الشبكة والكاثود 3 TN‏ 
هذه الدائرة أقل من الوحدة el.‏ ميزاتها أن معاوقة 
دخلها عالية جدا ومعاوقة خرجها منخفضة 6 ومن e‏ 
OÙ‏ هذه الدائرة تصلح وسيلة قليلة التشوية لواءمة 


. onglas 
HT+ 
n c) 
5 oF ad ple 
الدائرة الاساسية للتابء الكاثودى‎ as الشكل‎ d 55 7 
GU لك بع‎ < d d S PRA du D 


تابع كاثودى 


enthode follower 


cireult m à charge cathodique 


‘Anodenbasisschaltung f 


AAA 


ظاهرة تحدث في gall‏ ( الترانزستور ) إذا سلطت 
على ملتقى (م. س ) فيه فلطية أعلى من القاطية 
الحرجة للملتقى » مما يؤدى إلى تضاعف حوامل الشحدة 


الحررة من نصف الموصل 


تأثير إنبمارى 


avalanche effect 
effet m d’avalanche 
Lawineneffekt m 


AN 


87 


D 3 5 4E 

H ae‏ دن | — عملية تكون الايونات é‏ الغار يسبب مرور 
ionization get‏ شحنة كمربائية فيه أو بسبب تعريضه glas‏ 
eer‏ من أمشلته ut‏ الطبقات Hall‏ من السواء 
sx‏ بفعل الأشعة قوق البتقسجية Lass Er‏ 

vi 1 e? p 

1 ul 
©. 4 "m ; Ex عه اعمس اس‎ 

intrinsic ionization 595 


TEST cele‏ حرة ces À‏ —- مناظرة 


ionisation f intrinsèque 
cé PET d الحرارة‎ agi Eigenionisierung f 
مدى الفرق في الضياء بين الاجزاء الساطعة والاجزاء‎ CS 
- وه‎ 
š الصورة البثمرئية‎ A م المعتمة‎ n 
- Kontrast m 
AN a عيب في أنبوب أشعة الكاثود ينتج‎ "cke Jes CS 
à cosi الحزمة الإشعاعية الكماربية مع واجبة‎ line focus : 
, خط وليس في نقطة‎ Dos 


ro 


646 


3° 


le العمل‎ c( الإلكترونات‎ ( GUSH ف ضوئيات‎ 2 ie ss 

Ë u ae EP QT T» 3 T; : e 4 
fe الإشعاعية الكباربية في نقطة صغيرة‎ LT تركيز :635( التحام‎ ( s a 
S focalisation f 

Scharfeinstellung f 


e e c Š 2 r n € y 
کهرباني أو‎ dle Geb أشعة الكاثود‎ oil ayy 


cr PR . : 7 s S = u 
المبددة في‎ UJ طاقة تبدد على صورة حرارة » مثل‎ dc yey 
0 ( انود الصمام پټ قدفه بالكهارب ) الإلكترونات‎ dissipation 342 
dissipation f 


Zerstreuung f; Verlustleistung f 


t " go Q929 . . s 
كحرارة » عند أنود الصمام‎ Vel. الأنود قدرة مبددة‎ 5 3 04 
samo: Tu Ax ER i 59 
فقدا في القدرة‎ dx 55. لقنبلة الكهارب له‎ Au Free ny pc 


al الداخلة‎ p WI يساوى الفرق بين قدرة التيار‎ Anodenverlustleistung f 
. الأنود وبين القدرة المفيدة الخارجة منه‎ 


Y Y"‏ عيب في المضورة أو أنبوب أشعة الكاثود ينتج عنه 
Ge‏ 3 
ër mm, d‏ في الصورة البشمرئية . 
Fleck m‏ 
Zu ai 74‏ ميكروية dome‏ من pole‏ دائرة LIL YT‏ دقيقة موصلة معاً 
i £ = SE i fue ^ 729‏ = جك 8 : 
 mieromoduem‏ وتكون مرحلة أو AT‏ في نبيطة كماربية بحيث إذا 


3 — BI تكوى‎ VR Les التجزيئات‎ 2X ches Mikromodul m (Baustein) 


۸۱ تحت التوافقية ظاهرة جيبية ترددها يساوى التردد الأساسى مقسوما 
subharmonie 1081‏ على عدد صحيح . فإذا كان العدد الصحيح انين 


23 ا‎ AM 
` e $ S moe Unterharmonische 
8 سميت تحت التوافقية الثانية » وهكذا € الخ‎ 


z s EN? 5 , à 
المغنيطية إزالة المغنيطية المتخلفة من المكونات المعدنية حول‎ y ë ويم‎ 
"el ف ستل‎ eet E — i 

addi — —‏ لوان في الصورة . 
ns o EE‏ 
۹7۸ تحلق A‏ دائرة تكبير إشارة الرؤية» إستجابة متذبذبة 


978 " و تہ 
p gen ringing —‏ 
fpl); suroscillati‏ مخمدة dad‏ فى إشارة 45 -b Le su‏ لسلة 
am i preda er‏ 9 ! 9 الرؤية e‏ ور 
JP Büdverdoppelung f‏ متقاربة بيضاء وسوداء على التوالى حول الصورة 
QUE S Ilias‏ 


الاصلية وتقل 


4*0 تتحليلية ف الصورة البثمرئية » مدى إمكانية Ae‏ التفاصيل . 
résolution f e‏ 
Auflösungsvermögen n‏ 
WH - 24 -‏ 
Jas vay‏ مد جاوز زيادة شدة الإشارة السلطة على مدخل d‏ ما 
cartes 157‏ إل moe GO AU‏ فيه ee Bplay!‏ 
Uberlastung f‏ = 5 
š n $-. -‏ ص 
Säll Codes a‏ الزمنية أو الزاوية التى تتأخرها دورة كمية 
Jag 616‏ تتغير دوريا عن دورة مناظرة لكمية أخرى . 
dieses m en arrière‏ 
Nacheilung f; Verzögerung f‏ 
tele‏ = 
Als off‏ خاصية احتفاظ المواد الحديدومغنيطية epo‏ من 
hysteresis 543‏ مغنطتها بعد زوال الجال dës‏ لہا, إذا تعرضت 
hystérésis f‏ 
ل Qu‏ المواد لمجال مغنيطى متردد » فإن الطاقة المستنغدة 
A‏ التغلب على — وعكسها عند كل نصف دورة 
من دورات تردد be del‏ فيها على صورة حرارة . 
هذه الطاقة امبددة cM‏ « ققد التخلفية zu‏ 
Pyr‏ التخلفية الإستقطابية إحتفاظ العازل باستقطابه نتيجة الإمتصاص . وهى 
BLS dielectric hysteresis 323‏ ظاهرة التخلفية في الواد المغنيطية . 
hystérésis f; diélectrique‏ 
dielektrische Hysterese f‏ 
A »‏ عر T Y aen & TEES ws‏ 
۴۹۸ عليص المضمنة be‏ كشف الموجة المضمنة الحصول على الإشارة 
i‏ ر المضمتة فيا . 
Demodulation f‏ 1 
Vie 108‏ فى أنصاف الوصلات » السطح في المنطقة 1 
boundary 155‏ بين المادتين الموجبة والسالبة الت ى يتساوى عنده SES‏ 
Grenze?‏ المعطيات والتقبلات . 
En Jens DI‏ الإشارات المستقبلة بالإشعاع أو ett‏ من 
interference 594‏ مصادر خارجية أو من استقبال الأنطقة الجانبية duy‏ 
De‏ غير مرغوب فيه í‏ تردده مقارب لتردد الإشارة الستقبلة 


أو عند 225 صورتها . 


YN 


— 


"n ihe الإذاعة الختارة‎ abe تداخل إشتراكى تداخل مع‎ vi, 
-— La? تستخدم نفس تردد اللوجة الحاملة أو تردداً‎ common channel interference 240 
Wiel حيز تردذات‎ wl Mili ترددات‎ Jaber d ne dura rm 
. ا لجانبى للمحطة المستقبلة‎ 
0 4 dit, 2 
الصون‎ iul او بين‎ RC CSS à d الصوت‎ J> d VTT 
شرائط متقطعة‎ des ى‎ le الستقبل » يظمبر‎ A رة والصورة‎ J 
ee m Si 

Ton m im Bild 
ا تداخل القناة الثانية إشارة غير مرغوب فيها في المستقبل التغايرى ترددها‎ 

second-channel interference 1001 


يزيد (de‏ أو يقل so‏ تردد gel NN‏ 
وتتضارب c‏ 555 المذبذب Lee co‏ إشارة ترددها 
هو الفرق بين الترددين ويقع É‏ في i‏ ق إمرار الترددات 


eg 


brouillage m par 
fréquence-image 
Spiegelfrequenzstörung f 


interférence f du canal commun 
Gleichkanalstórung f 


o los ZS def EN PN a 5 "ET 
القناة امجاورة تداخل تكون فيه القدرة الطارئة ناجمة عن إشارة‎ kel A YA 
وے ت‎ 8 š 5 à 
BE ge این‎ AS Ai SLT في‎ be E  — — um S 
5 أت‎ Störung f durch Nachbarkanal 
. المرغوبة‎ 
| ë ASS e Ae, (A je عد‎ 
تضاربى تداخل موجتين حاملتين ترددهما متقارب یولد‎ Def as we 
تضاربيا يمكن سماعه في المستقبل كصفير او‎ 1233 — Beat interference 130 
و‎ interférence f de battements 
. cut 3 I على مورية‎ Sal Schwebungsstörung f 
= E ue, عراس‎ 
| بين موحة مطلوب‎ le تداحل تغايرى تداخل ناتج من التغاير‎ Sr: 
| وموجة دخيلة ترددها مقارب لتردد الموحة‎ LS) neterodyne interference 320 
بين‎ GA! Sole المطلوبة . ينتج عنه تردد تضاربى‎ WO 
+ e e 5 w 
هذا التداخل كصفير حاد‎ em ترددى الموحتين‎ 
تكون الموجتان غير مضمنتين وكتشوه‎ Lae النغمة‎ 
. تكونان مضمنتین‎ Lice 
تشكيل إشارة القناة المرغوبة بأخرى غير مرغوبة من‎ "ye Let dei YYA 
. نفس القناة‎ ds E» تفس‎ eo. -channel interference 221 


YA 


تدرج Ant‏ عند لقطة معينة + هو qan‏ تغيسر 


Si‏ الج 


M 
iS المسافة مقاسا بالقولت/سم في اتجاه أقصى‎ c Ai potential dë aui x 
de potentie 
SAS Lade عند النقطة يساوى‎ ybl تدج‎ SE Botentinigerälte n 
. dls! في عكس اتعاه‎ MI ويكون‎ » green الال‎ 
ی و رة بفعل مصدر خارجى‎ zl تذبذب‎ EEA 
eil dd dox Ge, 0 
Zwangsschwingung f 
سلسلة من أصداء الصوت تنعاقب بسرعة بعد انقطاع‎ 3135 ave 
انطباعا بدوام‎ Sur: Sr: A y ت‎ berati 7 
WE لتحدث‎ wf ميث‎ HUN الصوت:‎ EE: "s 
الصوث الاصلى‎ Nachhall m 
في الثانية لتيار متردد‎ Wi عدد دورات التغير‎ 55 Za 
. أو قلطية مترددة أو و موجة كبربمغنيطية أو صوتية‎ frequency 461 
fréquence f 
Frequenz f 
ree الى‎ ٠. جدا ترددات إشعاعية في المدى من‎ Ale ترددات‎ VV: 
5 هرتز‎ Les very-high frequency (V.H.F.) 1170 
très haute fréquence f 
sehr hohe Frequenz f; 
Ultrakurzwelle f (UKW) 
٣٠٠١۰ الى‎ ۲٠۰ من‎ Gall ترددات فوق العالية ترددات إشعاعية في‎ 1١ 
ميجاهرتز‎ ultra-high frequency 1160 
ultrahaute fréquence f 
Ultrahochfrequenz f 
. كيلوهرتز‎ ٠٠ dir من‎ Gall ترددات إشعاعية في‎ ` Me: ترددات منخفضة‎ WAAT 
very-low frequency (V.L.F.) 1171 
très basse fréquence f 
Längstwellenfrequenz f 
تردد الإطار عدد الاطارات المرسلة في الثانية الواحدة في الإشارة‎ for 
s ae 453 
eb bel! M slr ف‎ š EECH LS at | frame koananes 
ee ——— 
الإضياز‎ del ف السجلات الغنيطية» تردد فوق الصوتى‎ EYI تردد‎ ar 
bias f 1 134 
Ve) "s n لمرر في رأس التسجيل‎ Sal Polarisation " 
jl las d ormagnetisierungsfrequenz 
القاسم المشترك الأعظم لسلسلة من الترددات‎ otal ars ívo 
DE 475 


الرتبطة توافقيا في iiy GAS‏ 


v4 


fundamental frequency 
fréquence f fondamentale 
Grundirequenz f 


ترد الموجة الإشعاعية المضمنة الإشارة . 


axi‏ إشعاعي 
radio frequency.‏ 


radiofréquence f 
Hochfrequenz f 


ar 


930 


عدد الدورات الكاملة فى الثانية is A‏ الجزمة 


الإشعاعية الكباربية في oil‏ الصورة في مستق 
البثمرئيات أو في خط من خطوط الصورة . 


"E 
horizontal frequency 
fréquence f d'analyse 


horizontale 
Zeilenablenkfrequenz f. 


ovv 


532 


555 القلطية الت 


ی إذا سلطت على دائرة حدث LA‏ 
الرنين . 


تردد الرنين 
resonance frequency‏ 


fréquence f de résonance 
Resonanzírequenz f 


"^ 


963 


wes 


تردد الموجة الحاملة أو تردد المركز في موجة مضمنة 
تردديا GU!‏ يتغير alge‏ تردد الموجة المضمنة . 


تردد السكون 


resting frequency 
fréquence f centrale 
Ruheträgerfrequenz f 


۹۷۱ 


971 


عدد الصور الكاملة الممسوحة فى الثانية . 


تردد الصورة 
picture frequency‏ 


fréquence f d'image 
Bildfolgefrequenz f 


Ai: 


860 


أ التردد الذى Lys‏ عنده استجابة مرشح او af‏ 


Gl las‏ بمقدار Y‏ ديسبل عن أقصى 
استجابة . 


ب - التردد Jeng GUI‏ عنده الكسب التيارى للمتحل 
( الترانزستور ) إلى الوحدة . 


تردد القطع 


cut-off frequency 
fréquence f de coupure 
Grenzfrequenz f 


YAA 


255 


A‏ نظام "= المتحابك e‏ يكون ste‏ الحالات 


SS à da panell‏ ضعف عدد الصور البثمرئية المرسلة 
في الثانية . 


DEET 


field frequency 
fréquence f de balayage vertical 
Bildwechselfrequenz f 


As 


423 


التردد التوسط d‏ نطاق من الترددات » وهو في | 
التضمين الترددى تردد JE‏ في غياب الإشارة 


الضمنة . 


7e | 5 
لمر كر‎ 255 
centre frequency 


fréquence f nominale 
Mittelfrequenz f 


yr 
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in 


K. x 
الإشارات المستقبلة‎ Gloss تخفض اليه‎ sue نردد‎ 


Me Sle daly‏ الإستقبال التغايرى في مرحلة 


3 
gue cil‏ من مزج الإشارة مع ترددات مولدة 
Ue‏ داخل الجہاز os‏ الذيذب ML Ki‏ الأوسط 
هو GA‏ بين تردد المذبذب الحلى نردد الاشارة 


الستقبلة , 


P ñ 
او سط‎ 555 
intermediate frequency (I.F.) 
fréquence f intermédiaire; 
moyenne fréquence f 
Zwischenfrequenz f 


تردد ناتج عن تضارب إشارتين . 


tga تردد‎ 


beat frequency 

fréquence f de battements 
Überlagerungsfrequenz f; 
Schwebungefrequenz f 


OAR 


589 


wt 


126 


H SÉ - 1‏ 
أقصي تردد للموجة الإشعاعية يسمح بانعكاسها سن 


-23 


طبقة في الكرة الايونية ( الايونوسنير) إذا وجبت 
الموجة رأسيا الى Jef‏ » وإذا alj‏ التردد عنه فان الموجة 
تخترق تلك الطبقة " 


تردد حرج 
critical frequency‏ 
fréquence f critique‏ 
kritische Frequenz f‏ 


WA 


272 


عدد خطوط الصورة البثمرئية اللمسوحة A‏ الثانية » 
ويساوى عدد خطوط الصورة الواحدة à be pes‏ عدد 


PL 
Mj 

line frequency 

iréquence f d'analyse de ligne 


14۷ 


647 


. الصور الممسوحة في الثانية‎ Zeilenablenkirequenz f 
° هرتز وحوالي‎ ٠١ تردد بتع في الحيز بين‎ Aen DA 
te GO? cs ميجا هرتز » وهو >> الترددات التى‎ yin frequency 1176 
, الصورة البثمرئية‎ Ëch ice? 
= D D H EI - 
d^ الثانية الواحدة » لمتجه‎ d تردد زاوی مقدار تغير الزاوية‎ 60 
كمية مترددة مثل القلطية . ولا كان التجه يلف زاوية‎ Seite 3 
. 5 = 7 b متدارها‎ à Hy Winkelfrequenz f 
لدلك‎ e في كل دورة من دوراته‎ Y مقدارها‎ Ma 
فان التردد الزاوى — الذى يرمزله بالرسز ىم‎ 
. SA xb v يساوى‎ 
T " gr a5 1 
البشرية الإحساس بہا كأ‎ DEN تردد سمعی  ترددات يمكن‎ Wl 


„ole 
+. dip هيرتز إلى‎ ٠١ وهی شع ي حیز تد من‎ 
2» 


£1 


audio-frequency (A.F.) 
basse fréquence f. 
Tonirequenz f; 
Niederfrequenz f 


76 


إشارة غير مرغوب فيما ترددها يزيد على » أو يقل 
عن € تردد الإشارة المراد استقبالم)ا > 


التردد الأوسط e‏ فإذا مزجت مع إشارة dat GRAN‏ 


Usos syle 


: ننجت‎ plan Ji d 
. إمرار الشرددات لكبر التردد الأوسط‎ += 


d e 


wie 5 š 
تردد صورة الإشارة‎ 
Image frequency 
fréquence-image f 
Spiegelfrequenz f 


Chas GH ost! oi T‏ عنده محث مع مکثف 
تذبذيا حرا . 

ب التردد الذى يتذبذب عنده خط 

محاثاته وسعاته الموزعة LAJ‏ حرا . 


a dil 


تردد طبيعي 


natural frequency 
fréquence f propre 
Eigenfrequenz f 


vet 


754 


تردد يعمل عليه عادة مذبذب إشارة المزامنة . 


db تردد‎ 
free-running frequency 


fréquence f libre 
Eigenirequenz f 


تردد d‏ نطاق الموجات القصيرة 5 يستخدم المصطلح 
Laf‏ للدلالة على أى تردد إشعاعى Leet‏ له عن 
الترددات الصوتية . كما يستخدم للتعبير عن النغمات 
الصوتية الحادة لتمييزها عن النغمات الجبيرة . 


تردد عال 


high frequency 
haute fréquence f 
Hochfrequenz f 


معدل تغير الطور مع 


Loss o5‏ عنه بالزاوية 
نصف القطرية في الثانية . 


تردد لحظى 
instantaneous frequency‏ 
fréquence f instantanée‏ 
Momentanfrequenz f‏ 


تردد بين ۲۰۰ كيلوهرتز و م ميجاهرتز . 


تردد متوسط 


medium frequency 
fréquence كر‎ moyenne 
Mittelfrequenz f 


عدد مرات تكرار الشكل d‏ مسافة معيئة 


5 T 
تردد مکتانسی‎ 
spatial frequency 
fréquence f spatiale 
Raumirequenz f 


النسبة بين القيمتين الع 


x‏ والدنيا لتيار أو قلطية 
الوجة الراكدة على خط إرسال , 


E n 1085 
SAS الموجة‎ ur 
standing-wave ratio 
rapport m d'onde 


stationnaire — . 
Stehwellenverbältnis r 


تحريك الشكل الظاهر على Bue‏ أنبوب أشعة الكاثود 


rd‏ حول رقبتها أو بتسليط فلطية 
مستمرة على الواح le‏ 


de 
shift 


déplacement m 
Verschiebung f 


جمع مساحات مختارة من عدة مناظر مصورة Van‏ 


. صورة واحدة‎ A 


DÉI 
c? در‎ 

inlay 

procédé m des caches 
électroniques: 

avetème m électronique 
d'insertion 
Einblendung f 


EA الترانزستور)‎ ( Ja A < دوام تيار‎ 

وجيزة بعد زوال الإشارة الداخلة له — ls‏ 

شحنة الأقلية Al‏ يظبر هذا الآثر Lans‏ تكون 
الإشارة قوية . 


n 
ترويق متاخر‎ 

back porch effect 

effet m de palier arrière 

hinterer Schwarzschulteretfekt m 


567 


4 


91 


إختلال تحابك خطوط الصورة البثمرئية بسبب تزحزح 
خطوط déi A de‏ عمودى على all‏ حركتها لتتراكب 
على خطوط Jle‏ تال . 


3 € zi 
Cr 
pairing 
pairage m 
Paarbildung f; 
Paarigstehen n der Zeilen 


803 


إزاحة iab‏ لبعض أجزاء الصورة البثيرئية بسبب 
تزامن خاطىء للمسند الزمنى الافقي . 


30 --, 
slipping 
glissement m 
Gleiten n 


تزحزح قطاعات من الصورة البثمرئية في الإتجاه 


5 = ال nn"‏ 8 
الأفقى بسبب خلل في مزامنة المذيذب BY)‏ عادة 


d Aa 
horizontal slip 
décalage m horizontal; 


glissement m horizontal 
Horizontalverschiebung f 


ve 25‏ 3 
حركة ظاهرية للصورة المشاهدة على مورية مستقبل 
البثمرئيات إلى أعلى أو أسفل بسبب عدم تزامن 


ترددات مولد المسند الزمنى الرأسى في المستقبل مع 
oles‏ المزامنة المرسلة في الاشارة البثمرئية  .‏ ° 


x w am 
تزحلق الصورة‎ 
frame slip (picture slip) 


décalage m vertical 
Bildverschiebung f 


Zeck, =l‏ لنظام البشمرئيات pes Ag!‏ لأجهزة 

استقبال البثمرئيات غير Sall‏ باستقبال الصور 

المرسلة بذلك النظام الملون ولكن بدون إظهار 
الآألوان . 

ب - خاصية لنظام إذاعة أو تسجيل الصوتيات 


= 7 Qo BS 
المجسمة تسمح لاجهزة استقيال أو مسجلات‎ 
باستقبال هذه الصوتيات‎ el الصوتيات غير‎ 
. بدون تشويه‎ idl 


er 


dis 


compatibility 
compatibilité f 
Verträglichkeit f 


WI 
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نظام Lux‏ على الأقراص ( الأسطوانات ) i‏ فيه 
تنغير الحركة المستعرضة للإبرة والاتساع السجل تغيرا 


Ki? 
, بغض النظر عن ترددها‎ SUME تناسا مم اتساء‎ 
© © * 


نظام جيل على الأقراص » فيه تتغير الحركة 


المائبية للإبرة والإتساع السجل تغيرا عكسيا بع 


التردد » مع ثبات سرعة الإبرة . 


تسجيل بالتناسب 
الإتساعى 


constant amplitude recording 
enregistrement, m 
à amplitude constante 


Schallaufzeichoung f mit 
konstanter Amplitude 


Yo“ 


256 


constant velocity recording 
enregistrement m à vitesse 
constante 
Schallaufzeichnung f mit 
konstanter Geschwindigkeit 


Yov 


257 


تسجيل الأصوات أو المرئيات ممغنطة شريط معنو 


من مادة لدائنية ( پالاستك ) بشبعة Ae b‏ الحديد 
أو مادة مغنيطية Sat‏ 6 بتحريكه حركة طولية CNE‏ 


05 
SUN Los oc 


في فرجة في CLS Lus‏ تمر قيا SUY‏ 


5 
تسجيلبا » kusi‏ محال الغنيط » SA‏ == 
مناظراً للإشارة » Je Ai‏ مغنطة مناظرة للإشارة . 


الشكل yy‏ التسجيل الغنيطي على الشرائط 
are puma‏ 

ط - رأس التسجيل او الاستماع أو انحو 

Les الاشارة المطلوب‎ A 

B‏ الاشارة المطلوب الاستماع اليما 

١‏ - مكبر اشارة التسجيل 
v‏ مكبر اشارة الاستماع 
#احاؤوارة Le Al‏ " 
t‏ — عمود إدارة 

o‏ - دوارة دليلية 
pres‏ الاستماع 


راس التسجيل 

۸ شريط التسجيل المغنيطي 
la 4‏ الحو | 
٠‏ -دوارة بالقصور الذاتى 
١‏ -دوارة الشريط 

Dai yy‏ إشارة الحو 


magnetic recording 
enregistrement m magnétique 
magnetische Tonaufzeichnung f 


Er 


694 


££ 


خطوط قوى غير فعالة متسربة من نواة محول أو 
نبيطة مغنيطية أخرى ME‏ من الكفاية الكلية للمحول 
أو النبيطة . عدد هذا التسرب بدلالة معامل التسرب 
المغنيطي » وهو يساوى اانسبة بين الفيض المغنيطي الكلي 
وبين الفيض المغنيطيى الفعال أو المؤثر. ١‏ 1 


تسرب مغنيطي 


magnetic lenkage ñ 691 
dispersion f magnétique 
magnetische Streuung f 


الحافة الرأسية للصورة في مستقبل البثمرئيات 
بسبب تزحزح بدايات خطوط المسح في Jie‏ عن Je‏ 


Wi 


في Seel‏ استقبال البثمرئيات ( التلفزيون ) ؛ تدهو 
تفاصيل الصورة البثمرئية فلا تكون واضحة الحدة . 


$- - 


تسدن 
cogging 224‏ 
engrenage m‏ 

ungleichmäßige 

Winkelgeschwindigkeit f 


KEEN 1٤ 4 
blurring 149 
brouillard » du fond 
Undeutlichkeit f; 

Verschwimmung f 


Vs 2 hos, أقصى درجة‎ € A ball للمادة‎ f 


d تشبع‎ ara 
a 2 زيادتها بزيادة القوة الممغنطة‎ ¿S saturation 989 
يصل إليها تيار الانود‎ LS ب- للصمام »2 أقصى‎ Satanon f 
بزيادة قلطية الأنود عند — القلطيات على‎ 
. الأقطاب الأخرى للصمام‎ 

ج للمقحل ( الترانزستور ) » أقصى قيمة يصل اليما 
ES‏ المجمع , ولا مكن تجاوزها بزيادة تيا 
القاعدة . 

۾ ف البثمرئيات الملونة » Zei?‏ ت ركیز اللون لعدم 
امتزاجه elt Oh‏ كما في الالواك 
الباهتة باللون CAN‏ * 

ج فصل الإشعاعات الكبرمغنيطية أو الموجات Ke‏ 
LS atepersion PET‏ بدلالة أحد متغيرات الإشعاع , مغل طاقته أو 
ZE u‏ تردده أو طول موجته . 

Bof .‏ 
Déck,‏ تكبير الترددات العالية في الإشارة المضمنة عن 

len, فى أنظمة الإرسال المضمنة‎ aasch ميا لحت‎ GbR MY 

à Zei Ve, J a Green‏ الاشارة إلى الضوضاء 
SE f préférentiel; 2‏ تردديا أو طوريا لتحسين نسية الإشارة ؛ 

9 أجهزة الإستقبال‎ d ac T f 

٠ إضافة مشحة من لون‎ e,- 

e تشر‎ 
- Mi. NAYE 
additio ac teur n 


Ze 


Farbton m 


streaking 
trainage m 
Nachziehen n 


vs 
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إشارة الرؤية 

خلفية من الضوضاء المصاحبة الصوت الخارج من 
جهاز إستقبال بسبب الظاهرة الطاقية al‏ الحراری 
وتداخل إشارات خارجية يلتقطما البوائى بالحث أو 


بالتوصيل . 


hash 

parasites mpl; 
signaux mpl parasites 
Grieb m 


DA 


511 


اختلاف هيئة الموجة عند مخرج مكبر: أو à bei‏ 
L= ‘Gel‏ عند مدخله . 


distortion 
distoreion f 
Verzerrung f 


rr 


343 


تشوه للإشارة المارة في دائرة مكبر ] 
يؤدى إلى عدم ld‏ التناسب بين Lt‏ 


3 é x v 
إتساعبى‎ © — 
amplitude distortion 


distorsion f d'amplitude 
Amplitudenverzerrung f 


£4 


49 


P :‏ الإشارة 
عند المدخل والمخرج ce‏ ترددات الإشارة . 
كير أق Seil‏ 


تشوه جاجى 
non-linear distortion‏ 
distorsion f nonlinéaire‏ 
nichtlineare Verzerrung if‏ 


A >I)! we 
جر ۽‎ 


Ze 
تشوه التأحر‎ 
delay distortion 
distorsion J du temps 


de transit 
Laufzeitverzerrung P 


۷۷۱ 


771 


ES 


333 Sen deja من‎ kabel! توه الإشارة‎ 


بسبب عدم LL!‏ خصائص الميز أو عدم كفاية 
اتساع استحابته . 
< ` 


TEN. m 
في‎ LE] تشوه‎ 
deviation distortion 
distorsion f par déviation 
Verzerrung f durch 
Frequenzabweichung 


ca‏ للصورة البثمرئية على هيئة انتفاخ 'الحدين 
العلوى والسفلى لها الى الخارج . cue‏ هذا التشوه 
نتيجة عدم انتظام Aal) dt‏ للحزمة الكهاربية في 
صمام أشعة الكاثود أو من انحناء واجبة الأنبوب . 


تشوه برمیلی 
barrel distortion‏ 
distorsion f en barillet‏ 
Tonnenverzeichnung f‏ 


103 


نوع من التشوه Ste‏ في دوائر Lier a e‏ 
لا يتبادل الصماءان أو المقحلان (Obs SLA)‏ في 


w See FR 
e تشوه ترا‎ 


تشوه ينتج من اختلاف مقدار التكبير باختلاف تردد 


une en 276 
7 "oi : Gu = E distorsion f de recouvrement 
. اللحظة الصحيحة‎ fe} p الدائرة‎ Uberkreuzungsverzerrung f 
Eu Aë 
($35 تشوه تدر‎ DN 
الإشا ره‎ frequency distortion 465 


distorsion f de fréquence 
Frequenzverzerrung f 


تشوه في استقاسة حواف الصورة البثمرئية يظبر على 
شكل ناء حافتيها العلوية والمسفلية وجانبيها إلى 
الداخل . 


š 


.17,7 $2 5 
نشوة تدفشعر ی 
pin-cushion distortion‏ 


distorsion f pelote à épingles 
kissenförmige Verzeichnung f 


ترددات توافقية تلحق بالاشارة بعد مرورها d‏ سكس 
أو نبيطة أخرى بسبب عدم استقامة خواص U‏ 
أو التبيطة . 


.--,.. اس 

3 7 a5 
harmonic distortion 
distorsion f harmonique 
harmonische Verzerrung f 


تشوه d‏ الصورة البثمرئية بسبب كبر مساحة البقعة 
الاسحة في المصورة مما ينتج عنه تغطيتها AE‏ من 


عنصر واحد من عناصر الفسيفساء الضوئى في نفس 
الوقت . 


* Sat. Ae 

d i 
aperture distortion 
distorsion f d'ouverture 
Ofinungsverzerrung f 


66 


التشوه في الصورة نتيجة عدم تساوى مقدار تكبير 
العدسة عند الاماكن الختلفة فيها . 


e em ge 
نشوة عد سی‎ 
Jens distortion 


distorsion f de lentille 
Linsenverzeichnung f 


عيب في الصورة البشمرئية يظهر على شكل تير في 


العلاقة بين أبعادها أو فى استقامة هذه الأبعاد . 


tv 


geometric distortion 


distorsion f géométrique 
geometrische Verzerrung f 


“ 0,3 


10 تصحيح P‏ طريقة لتعويض الفقد في الترددات العااية في إشارة 
ea de l'ouverture idi‏ الصورة والناتج كبر xol iL‏ الماسحة فى 
Öffnungskorrektur f‏ > 
أنبوب ya.‏ ما مجعلا عاجزة عن المتابعة الدقيقة 
للتغير الفجائى في سطوع orhi‏ متجاورتين في الصورة, 
A DE] HA)‏ فى البثمرئيات اللملونة » عملية استخلاص قلطيات 
matrixing 716‏ الألوان GS!‏ الأولية سن إشارة الضياء وإشارة 
ens‏ التلوين » قبل تسليطها على أنبوب الصورة الملونة فى 
jee‏ الإستقبال . 
Ji var‏ إضمحلال الموجات "—" أو التيارات المتذبذبة 
decay 293‏ أو olal‏ الصوتية . 
descente f‏ 
Abklingen n‏ 
w Fun‏ 229 
\YA‏ تضارب إمتزاج إشارتين GER‏ التردد بواسطة مكونة غير 
beating 128‏ مستقيمة coy Ge eg‏ إشارة ترددها يساوى الفرق 


بين ترددى الإشارتين الممزوجتين . 


DI ; 


الشكل 14 -الاشارة الناتجة عن تضارب إشارتين 
d‏ الاولى المتضاربة 

— الاشارة QUI‏ المنضاربة 
° بإ التضارب ul‏ 


phénomène m de battements 
Schwebungsvorgang m 


£A 


أ تغيير سرعة الكهارب (الإلكترونات ) في حزمة 


5 m Wé 
. اشعاعية كباربية‎ modulation 739 
ب- تغيير انساع أو تردد أو طور موجة ثابتة الإتساع‎ Modulation 
sl لشكل إشارة‎ ts والتردد والطور‎ 
. Lab أو‎ in d صوتية‎ 
AL تضمين إتساععدى طريقة للتضمين يتم فيها تغيير إتساع الموجة‎ ° 
i oe ia 58 5 M. 
‚Lead لاتساع الإشارة‎ LS erit modulo (A. d s 
Amplitudenmodulation f 
„Les SU LL تصيين موية‎ ve JSM 
LA الاشارة‎ à 
an 
تيار‎ d تضمين الحزمة الإشعاعية في أنبوب أشعة الكاثود» تغيير مقصود‎ ۱۳ 
الحزمة الإشعاعية بتسليط إشارة متغيرة القلطية بين‎ beam modulation 123 
. الكاثود وشبكة التحكم‎ Dye ier = 
oF 
تضمين إتساعى للاشارة الخارجة من مرسل يتم‎ aem تضمين‎ v 
emer i 
امرسل‎ zá بواسطة نبيطة متغيرة المعاوقة موصلة بدائرة‎ RE 
ESCH 
. أو مقرنة ينها‎ 
تردد إشعاعية أو إشارة = الكاشف‎ Le تضمين بالطنين تضمين‎ CFA] 
. gel hum modulation 541 
modulation par ronflement 
Brummodulation f 
بالدسيية‎ LE غير‎ des by تضمين بينى تضمين توافقيات‎ o4۳ 
ترددات‎ ds te ERES لبعضہا البعض أو‎ entstin 593 
الاصلية زائدا‎ 37 Kä ترددات‎ Les تساوى‎ Zrischeamodulation f 


ae الفرق‎ 


£4 


ro 


طريقة لتضمين موجة حاملة معلومات أو إشارة, 
led‏ يتغير التردد اللحظى لاموجة الحاملة بمقدار يتناسب 


ge‏ الاحظى للإشارة المضمدة »مع ثبات اتسا 
الوجة المضمنة طول الوقت . 


t 


6 LN 
xu 
6 | 
Tann 
VALU 
š o] j i 4 | 


الشكل ١‏ - التضمين الترددى 
à‏ الاشارة الصوتية المضمنة 


alle 
xal الأشارة‎ Y 
LU تردد‎ - Y 


r‏ التردد kl‏ من تردد الحاملة 
£ — التردد أقل من تردد الحاملة 


تعديل ضوئية البقعة على الواجمة الفلورية لأنبوب 
الصورة بتغيير تيار الحزمة الإشعاعية فيا . 


As, š‏ ام 
تضمين نرد د ی 
frequency modulation‏ 


modulation f de fréquence 
Frequenzmodulation f 


5 D 
Vë ید‎ We 7 8 
intensity modulation 
modulation f d'intensité 
Z-Achsen-Steuerung f 


تضمين لا تتجاوز فيه أية ذروة لحظية ذروة الوجة 
iL‏ . 


modulation f à plus bas 
subtraktive Modulation f 


ew 


467 


0۸1 


طريقة اتضمين الموجة الحاملة اشارة الرؤية محيث يقل 
اتساع الموجة كلما alj‏ سطوع العنصر في الصورة . 


ag M 


a 

الشكل vv‏ - طريقتا تضمين اشارة اارؤية في البثمرئيات 

b‏ - تضمين سالب 

7٠١ ٠ -ذروة البياض‎ o 

ANN > منسوب الأسود‎ à 

c oll Lad Ogee y 
Kë V... 

۸ - نبضات المزاءنة LLLI‏ 


WAS 


t ۾ — تضمين موجب‎ 
71٠١١ 6 ذروة البياض‎ — ١ 
Z ٠۰ » منسوب الاسود‎ - Y 
olas منسوب‎ - Y 

:/ صفر‎ + SH 
۽ نبضات المزامنة الحطية‎ 


تضمین سالب 
negative modulation‏ 


modulation f négative 
Negativmodulation f 


طريقة لتضمين الحزمة الكهاربية في انبوب الصورة 
المعلومات عن سطوع الصورة بتغيير سرعة الحزمة مع 
ثبات ثيارها . 


3 o3 
تصضمين سر عى‎ 
velocity modulation 


modulation f de la vitesse 
du faisceau 


Geschwindigkeitemodulation f 


AU 


1167 


تضمين إتساعى لموجة حاملة عن طريق تسليط 
الإشارة المضمنة على شبكة الصمام . 


DEER 95 
تصمين شبكى‎ 
grid modulation 
modulation f dans la grille 
Gittermodulation f 


4۹۸ 


498 


Sak‏ کو a‏ ا pi‏ کی کر ایت ره 
بزاوية تتناسب مع الإتساع اللحظى للإشارة Heal‏ 
ويكون معدل تغير الطور متناسبا مع تردد الإشارة 
المضمنة . 


m‏ سه س 
تضمين طو ری 
phase modulation‏ 
modulation f de phase‏ 
Phasenmodulation f‏ 


ATA 


839 


تضمين إتساعى عن طريق تسليط الإشارة المضمنة 
على دائرة AE‏ مكبر نرددات إشعاعية . 


7 Awe. Di 
تضمين كاذود ی‎ 
cathode modulation 


modulation f cathodique 
Katodenmodulation f 


حالة زيادة منسوب البرنامج الداخل إلى جهاز 
الإرسال عن حدود استقامة خواص المكبرات أو المضمن € 


ينتج عنها تشوه إعوجاجى للإشارة المضمنة , 


=Š 57‏ = 
تضمين متجاو ز 
overmodulation‏ 


surmodulation f 
Ubermodulation f 


4 


إنتقال التضمين من موجة حاملة إلى Í days‏ 


- 2-3 


تضمين متخالط 


خری , 
cross modulation 274‏ 
transmodulation f‏ 
Kreuzmodulation f‏ 
Y£^‏ تضمين مزدوج تضمين ere‏ ذات تردد بعين e‏ استتخدام s‏ 
double modulation 348‏ ^ الموجة المضمنة لتضمين موجة أخرئ ذات تردد آخر : 
double modulation f‏ 
Doppelmodulation f‏ 
Me‏ تضمين موجب. fl‏ لتضمين. الوجة ALU‏ إشارة الرقية عيث A‏ 
seit 1 880‏ 5 - 5 5 
BE,‏ الإتساع_اللحظى ingel‏ كلما olj‏ سطوع الصورة , 
sas‏ وذلك بعكس التضمين السالب الذى Fi‏ فيه m‏ 
اللحظى كلما زاد سطوع الصورة ( الستخدم š‏ 
جمهورية مصر ااعربية d?‏ القارة الأورويبة والولايات 
المتحدة الامريكية ef‏ 
ae‏ تضمين نبضى زمنى ech Zu‏ خم sgl gh‏ الموجات الميكروية 6 
er 8‏ 
Li Een s‏ تضمن à d'A‏ الحاملة ads‏ من النبضات تتغير 
Impulszeitmodulation f‏ 
إحدى خواصما las spell‏ للإشارة الضمنة á‏ الموجة . 
هذه الخاصية المتغيرة قد تكون اتساع النبضة» on‏ 
التضمين É‏ هذه ULI‏ « تضمينا Las‏ إتساعيا € . 
أو تكون Al‏ النبضة » ويسمى التضمين في هذه الحالة 
» تضميئنا «bal Las‏ أو تكون معدل تكرار Lad)‏ 
ويسمى التضمين « تضمينا Las‏ تردديا » . أو تكون 
توقيت (Ra Sete‏ ويسمى owal!‏ « تضمينا 
نبضيا توقيتيا » . 
à S. Sih = a 2 = by =‏ 
LR: 114‏ وو تغير في سطوع الصورة البثمرئية بسبب عيب في 
shading (— 1014‏ لوح الفسيفساء UG‏ التصوير 
SE J im‏ 
Bildschwarz‏ 
س و H‏ 
44A‏ تعامد يقال لكميتين مترددتين e‏ الجهد ا 
wt quadrature 918‏ متعامدتان Lace‏ تكون Lt;‏ الطور Lys‏ 2 
quadrature f‏ 
q. Quadratur f‏ درجة . 


er 


à zum 
و المواد بالتخزين‎ „ziel قيم‎ A تعدو التغير ر التدرجى‎ 5 w 
أو الأجهزة‎ SEN, تعتيق العناص‎ vus. أو والتشغيل‎ SÉ ent x 
vi ent m 
أحيانا قبل استخدابها بتشغيلها في ظروف خاصة حتى‎ Atere? 
بعد‎ Les cM تصل إلى حالة من الإستقرا ر لضمان عدم‎ 
a استخداسما‎ 
تليلية الصورة البشمرئية أو مدى حدة‎ days — | تعرفية‎ ¥44 
1 . تفاصيلها‎ definition 299 
مدى إمكان التعرف على التفاصيل الدقيقة‎ — eo BECH 
. للصورة‎ 
زيادة كسب مكبر ترددات سمعية بالنسبة‎ de ا تعزيزالجبير‎ 
. "EE | "CT. ass boost 
» الترددات‎ ZU بالنسبة‎ aus” الا ا امنخفضة دون تغيير‎ " 
- Baßanhebung f 
وذلك باستخدام مضبط للنغمة أو 5,515 تغذية مرتدة‎ 
. سالبة إنتقائية‎ 
تعوريض تححيح أو تعديل الاستجابة الترددية لسرءوس‎ 4 
المسجلات أو الحواى أو للمكبرات باستخدام مرشحات‎ compensation p 
i A compensation f 
, اسبه‎ Kompensation f 
A ملحوظة عند مزج تيارين مترددين‎ ¿al yere ۵۸ 
€ نبيطة غير مستقيمة الخواص مثل المقوم‎ à 22A heterodyne 518 
~ DL TE e 
ينتج تيار تردده يساوى مجموع 6225 التيارين‎ Al gerung 
er و‎ 
A -— تستغل هذه‎ . les المزوجين والغرق‎ 


توليد الترددات الوسطى بأجبزة الإستقبال 


وتكون متطابقة الطور مع الإشارة الأصلية عند aal‏ . 


réaction f positive 
Mitkopplung f 


ف oiu . Fed‏ ? 
s‏ تغذية ya‏ 845 إرجاع جزء من القلطية أو التيار من دائرة غر 
re,‏ لكب إلى دائرة مدخله . فاذا كان let‏ ستمائل 
Itüekkopplung f‏ لطور مع إشارة المدخل زاد كسب ds NU‏ أن 
التغذية المرتدة موجبة . L]‏ اذ! كان منعكس | 
nt Ap CU 9st‏ 
Ol ls‏ كسب الكبر يقل « ويقال ان التغذية الرتدة 
All‏ والتغدية المرتدة الموجبة إذا oly‏ قدرها عن حر 
استقرار AQU‏ فان الدائرة تتذبذب . 
i Tr‏ 
=c |‏ 
(EW nir T‏ 
Q } out St‏ 
SM ig » fa‏ 
QT Lo | |‏ )+( 55 
In L | LES‏ 
d‏ 
a‏ 
Ra Rg‏ 
er‏ 
£a‏ 
KOU‏ 
"M‏ $ 
z‏ 
H‏ 
الشكل vy‏ - التغذية المرتدة السالبة 
a‏ تغذية مرتدة للفلطية 
b‏ تغذية مرتدة للتيار 
YA‏ تغذية مرتدة تار تغذية مرتدة من الخرج إلى مدخل مرحلة أو أكثر 
current feedback 284‏ من مراحل التكبير عندما يكون =+ التغذية المرتدة 
réaction f de courant‏ 
i" us Stromgegenkopplung f‏ التيار e des à‏ 
vor‏ تغذية مرتدة سالبة تحويل جزء من الطاقة من مخرج مكبر إلى مدخله 
negative feedback 156‏ تحويلا معکوس الطور» وذلك لتحسين استقامة خصانصه› 
ZC,‏ وتقليل الضوضاء الناتجه فيه » وتغيير ITE‏ 
تؤدى هذه التغذية إلى الإقلال من كسب الكبر. 
i UN 0 " d aiia " 8 5‏ 
Ava‏ تغذية مرتدة Le pa‏ إشارة ترد من رج مكبر أو مذبذب إلى مر ‘ 
positive feedback 879‏ 


LE 


أقصى قدر من التغذية المرتدة الموجبة يمكن تسليطه 
على مكبر تبدأ بعده الدائرة في التذبذب , 


Lä 


ريف تفاعل حر ج 
critical reaction 273‏ 


réaction f critique 
kritische Reaktion f 


Í الذى يسمح به على‎ al 
5 الإشعاع‎ D کتفاوت‎ Pr 


G Ns 


من جانبى التردد 


tv.‏ تفاوت الردد 
frequency tolerance 470‏ 
tolérance f de fréquence‏ 

Frequenztoleranz f 


إنفراج الحزمة الإشعاعية c‏ قوی التنافر التبادلية 
ON‏ الكهارب ) الإلكترونات Di‏ 


تفرق الحزمة الإشعاعية الكماربية في أنبوب أشعة 
الكاثود فلا تصبح Ge‏ بؤريا . هذا التفرق يتزايد 
de es: Nos,‏ تزايد اتساع مساحة 


إلبقعة oti‏ على المورية » وتسيح الصورة الظاهرة 
علیہا كلما ت al‏ عن مز كوا . 


نقطة توصيل oe d‏ للجبد أو مقاومة أو محث » 
کرک ی شرا یات e‏ کم اسول yas‏ عا 


قلطية أو معاوقة أقل u‏ بين طرفی Aale?‏ . 


تفريغ يشا هد على هيئة تسلط EL geo‏ للزرقة حول 


موصل عليه قلطية عالية» وينتج من ely! eat‏ 
LA‏ به عندما يزيد ميل الجهد عن قيمة معينة . 


Sa‏ الوت SEEM‏ هي Lis‏ يمكن فهمه من 
الفاهيم البسيطة التي يحتويها „dEl‏ 


DT > 
تفر‎ Yío 

divergence 345 
divergence f. 

Divergenz f 

Dem - = 

` 4] ق‎ ۳۰١ 
deflection — 301 
élargissement m du spot 
Ablenkungsentbündelung f 

Ps sms 

Aa تفر‎ VAN 
tap 1 1096 
branchement m 

Abgriff m 
تفريغ هالی‎ "M 
ur ah 

corona discharge 266 
effluve m en couronne 

Koronaentladung f 

BE ie 

Coe OVA 
intelligibility 578 


intelligibilité f 
Sprachverständlichkeit f 


Ja Bes Yw‏ الفعل بين H + edge‏ لوجود مقاومة 
coupling €‏ مشر al L= i$‏ نتيجة توصیلہما Se‏ أو بفعل 
zu couplage m‏ 
Kopplung f‏ ات 
e 9 A L2‏ 8 
Rz | ke‏ | 
Ry‏ 
L | ie [e‏ 9 
C7 | | C2 C; | [a‏ | 
LJ i—i‏ = 
a b‏ 
ببحم 
Fr cy |G Re] | # SR‏ | 
| | | | 
Cour e aT =‏ © 
LS |g | LA] Lei‏ 
mim‏ 
c [4‏ 
الشكل 4؟ - بعض انواع التقارن بين الدوائر 
a‏ تقارن c ¿LL‏ - تقارن SCH E‏ 
Bloc KEES‏ مش ركة d‏ تقارن o RS‏ 
ws‏ تقارن حر ج days‏ التقارن بين الملفين المنغمين الإبتدائى والثانوى 
d critical coupling 270‏ ول » يعمل عند الترددات الإشعاعية ‘ التى == 
couplage m critique‏ = 
lee — kritische Kopplung f‏ أقصى تيار في الملف الثانوى . 
SEH 2 š ufi ns EOM es Let es,‏ 
1M‏ تقارن er‏ اهارن دائرتين منغمتين بدرجة أقل من قيمة التقارن 
or | loose coupling 666‏ 5 
accouplement m faible‏ 
lose Kopplung f‏ 
۸9 تقارن béie‏ إتصال الفيض امغنيطى من دائرة كمربائية بأخرى ؛ 
[CEPR magnetic coupling 58 685‏ مرور تیار cios‏ متردد A‏ إحدا J} le‏ 
accouplement m magnétique‏ 7 
magnetische Kopplung f‏ انتقال الطاقة إلى الدائرة الأخرى 
ا تقارن GW gi‏ بين دائرتين ينتج عنه تبادل Qe‏ قوی 
«legs tight coupling 1121‏ وذلك px‏ التقارن المرتخى الذى يكون فيه 
couplage m serré‏ 
ieste Kopplung f‏ تبادل الفعل as‏ . 
SR‏ = = 5 
eos ar:‏ الفترة الزمنية » أو الزاوية» التى تسبق بها دورة 
t = 4? 620‏ 
eder do gta‏ كمية نتغير دوريا دورة Alle‏ لكمية أخرى — 
Voreilen n‏ 


دوريا . 


EM 


oal القحل ( الترانزستور) إلى نقطة‎ wer a 
"m الكہاربى عند نقطة من‎ aoe ko 3! 
معينة من قلطية الإشارة‎ pri انوده ينقطع عند‎ gle مغل‎ 


المسلطة على شبكته LA MI‏ أو الكابتة . 


bottoming 
limitation f absolue " 
unterste Begrenzung j 


lev 


153 


إنضغاط الصورة في مستقبل البثمرئيات عند أى من 
جانبيها أو في وسطها . 


cramping 5 
contraction f d'image 
Bildkontraktion f 


ru 


268 


عملية تحويل التيار المتردد إلى تيار مستمر. 


rectification 
redressement m 
Gleichrichtung f 


A 


941 


ذروة الموجة السلطة . 


تقويم مستقم ( ختطى ) 


linear rectification 8 
redressement m linéaire 
lineare Gleichrichtung f 


dy 


643 


ao‏ الخرج إلى الدخل بنفس الوحدات » مغل تكبير 
اليد وتكبير التيار وتكبير القدرة . 


amplification 


Ze 


Se‏ العين على التكيف لرؤية الاشياء الواقعة على 
أبعاد dake‏ رؤية واضحة . 


45 
amplification 3 
Verstärkung f 

$-2- 
تكيف‎ M 
accommodation 


accommodation f 
Aufnahme f (z, B, in ein Gerät) 


14 


حالة تلاقى الحزم الإشعاعية للألوان الثلاثة الأولية 
في أنبوب الصورة الملونة عند الثقوب الموجودة في 
la dt‏ عند انحراف هذه الحزم طوليا أو عرضيا . 


5 -- 5 
تلاق حرا کی 
dynamic convergence‏ 


convergence f dynamique 
dynamische Konvergenz f 


Yog 


359 


إذا | عضياء معين 6 


2 gab OL تواقم‎ 
-Al tC 


وعدم تواؤسها إذا أضيئت 


تلاسس La Gus‏ عنه فرق في dl‏ بين النقطتين 
التلاستين يتناسب sus‏ التيار امار بينهما . 


£ 
تلامس اومى‎ 
ohmic contact 
contact m ohmique 
chmscher Kontakt m 


2:4 


549 


VAY 


782 


Oh‏ الصورة البعيرئية Len‏ الواضحة بسبب 
de‏ 5 
تلاصق خيالاتها إلى حد G=‏ حدودها أو —— فقد 
فى الترددات العالية لإشارة الرؤية . 


ov 


= 
Gel 
smear 


maculage m 
Unschärfe f 


1۰۳۲ 


1032 


Z yn ven‏ — تغيرات بسيطة في أداء الصمامات وأنابيب الصورة 


ee 731‏ البثمرئية تحدث Lie‏ تتعرض أقطابها للإهتزاز أو 
effet m mlerophonique‏ الضدناتك الا 3 


Mikrofonle f 


dE — giro‏ الصورة البشمرئية إلى iae‏ اقسام A‏ وضعيا 


44 تمرق ' SA‏ 
lx m E?‏ عن بعض بسبب عدم ضبط باسك الخطوط أو 
Mas m de riage‏ بسبب خلل في المسند الزسنى الخطى . 


: 
ii ~“ 2‏ كاذبة للصورة الظاهرة على مورية Jk‏ 


die, a. 
o تموج حر یری‎ Vt 
من تداخل‎ Ale البثمرئيات على شكل تموج حريرى‎ molrage m; moirure f z 
* oiré n 
. تضاربى بين سكونتين دوريتين في الاشارة‎ 
اللوغاريم الطبيعى للنسبة بين الذروتين الاو‎ eu تناقص لوغار‎ WI 
Klass والثانية للدورتين في نفس الإتحاه لوجة تيار‎ 


logarithmic decrement 


er décrément m logarithrnique «s 
. vii لعلاقة‎ Wy logarithmisches Dekrement n 
الراكبة على التيار الستمر بعد عملية‎ sieht تيع تقليل‎ 1۳۳ 
ln التقويم » أو التخلص‎ smoothing 1033 
filtrage m 
Glättung f 
الاستقبال » عملية ضبط تردد رنين الدوائر‎ jke تنغم في‎ ER 
ر ووم المنغمة في الجماز بتغيير أى من السعة أو الحاثة الحصول‎ ww 
ë à 5 Abstimmung f 
. على أقصى استجابة لإشارة محددة التردد‎ 
استقبال‎ es طريقة لتوسيع نطاق إمرار الترددات في‎ V In تيغ‎ ven 
الترددات‎ j ¿Jul Gal ot د طريق.‎ fever “!ومسا‎ 
PASA کن‎ dg en عن طرق‎ EEE ia ep 
z y versetzte Abstimmun; 
P E تردد‎ de الاشعاعية أو الترددات الوسطى » كل‎ versetzte immung 
. قليلا عن تردد الموجة الحاملة أو تردد المركز‎ 
استقبال‎ je في‎ MI المذبذب‎ sy تنغم دقيق عملية ضبط‎ EYA 
le am من‎ eiu ليقع التردد الاوسط‎ uio ضبطا‎ fine tuning ١ 428 
من متحنى‎ LE له‎ Adel الإشارة المستقبلة فى المكان‎ Sa ng f 


استجابة مكبر التردد (lu E‏ وذلك بعد ضبط تردد 
المذبذب إستقرابيا . 


فى أنبوب أشعة الكاثود» حركة عشوائية للحزمة 


il 


t تيج الحزمة الإشعاعية‎ WA 
» mE الإشعاعية — ضوضاء‎ beam jitter 122 
fluctuation f du faisceau 
Strahlschwankung f 
E " "T 5 $-- 
) تہیج حرارى الح ركة العشوائية المستمرة للكهارب ( الإلكترونات‎ ۱٩۸ 
العشوائية من‎ iS هده الح‎ Uu, ‘ des d ا حرة‎ thermal agitation 1108 
"e La effet m thermique 
. 9) thermische Bewegung f 
تلاو تكافؤ ألوان مختلفة في طبيعتها من حيث تأثيرها‎ a jls; và 
e البصرى‎ metameric match 726 
équivalence f métamère 
metamere Farbgleichheit f 
- ep we ge wee : = n " ae n 
موجة غير جيبية أو نغمة صوتية مركبة‎ ug توافقية‎ ar 
JI 55 À isla, تردد ها‎ 
Ce, s Ao ew 
Oberwelle f 
» توافقية ثانية  توافقية ضمن موجة إشعاعية التردد أو نغمة صوتية‎ Yer 
. ضعف التردد الأساسئ للموجة أو النغمة‎ lass y eond banania 1008 
zweite Harmonische f 
معلومات‎ da? في أنظمة البثمرئيات الملونة » طريقة‎ å تور‎ OAV 
أن‎ Ose داخل حيز القناة‎ á والألوان‎ mr interleaving 587 
الحامل اللونى بحيث‎ asy ذلك باختيار‎ 2 Kam Beien? 
الترددى عند تضمينه المعلوسات‎ aib تكون طاقة‎ 
Ab اللونية مركزة أساسا عند ترددات بين ترددات‎ 
طاقة معلومات السطوع‎ 
is d طريقة لتوصيل المقحل ( الترانزستور)‎ seal توصيلة الباعث‎ YEN 
common emitter operation 242 


للتكبير تناظر الدائرة الصمامية التقليدية التي Jen‏ 


فيمها الكاثود بالأرض 5 na‏ الاشارة AL‏ تكبيرها 
t‏ هذه الدائرة بين القاعدة والباعث» وتستخرج 


الاشارة الكبرة بين pal‏ والباعث . 


oq 


montage m à émetteur commun 


Betrieb m in Emitterschaltung 


إحدى ثلاث طرق لتوصيل Jill‏ ( الترانزستور) à‏ 
دائرة Jas as‏ ر الدائرة الصمامية Ae ll‏ فيم Ka‏ 


الصمام Kä, v»‏ الإشارة المراد تكبيرها An d‏ 
الدائرة بين الا Cel‏ والقاعدة ٠‏ وتستخرج بعد leu‏ 


بين cal‏ والقاعدة , 


١ 


INPUT ika 


H 
التوصيلات الأساسية الثلاث للمقحل كمكر‎ - ۲١ الشكل‎ 
Spall توصيلة الباعث‎ - a 

b‏ - توصيلة القاعدة الشركة 

o‏ - توصيلة الجمع المشترك أو تابع الباعث 


YYA‏ توصيلة.القاعدة المشركة 
common base operation 239‏ 
montage m à base commune‏ 
gemeinsame Basleschaltung f‏ 


طريقة لتوصيل eel!‏ (الترانزستور) iyls A‏ 
للتكبير تغاظر دائرة التابع الكاثودى الصمامية . BLS‏ 
الإشارة المراد تكبيرها في هذه الدائرة بين قاعدة 


= z 
. والباعث‎ mél وذ تستخرح بعد تكبيرها بين‎ C وجمع‎ 


5 Ë xz » 
المجمع المشترك‎ deg ١ 
common collector operation 241 


montage m à collecteur commun 
gemeinsame Kollektorschaltung f 


مرحلة تكبير عالية الكسب » فيها يستخدم مقحلان 


| : ^ Y£ 
مباشرة من‎ eed قاعدة‎ elt ترانزستوارن ) بحيث‎ (N rm . 
QUI mil باعث‎ ٠م‎ xdi ER I NT aak Verbundanschluß m 3 
` رخ سن‎ u nad 9 6 ول‎ eu 
wu, 
. أو من مقاومة حمل مشتركة بين مجمعى امقحلين‎ 
e يسمى هذان المقحلان « زوج دارلنجتون‎ 
الحرارة‎ wl نتيحة‎ zl EET M Jl wo mop " 
"Tv نصف الوصل‎ d توصيل جوهر ى التوصيل‎ e«t 
. فيه‎ ( voa ) الكبارب‎ LL على‎ intrinsic conduction 
conduction f intrins¢qua 54 
Eigenleitung f 
kz Ls -. - " ses iiit 09 ss Aa fe u 
Le بض الوا بلب تزيد من‎ eo mm 
لواد‎ ES ©. للضوء‎ Läd = الكبربائية عند‎ photo-conductivity 840 
السياينيوم المتبلور الرسادى» واكسيد التحاسوز»‎ BT 
. وكبريتيد الرصاص ¿ والجرمانيوم‎ 
— وتقاس‎ kel التيار‎ jax, درجة سماح المادة‎ =i نوعية‎ AL توص‎ Yor 
š Xi Sorrel BEACH 23 
. النوعية‎ asl ب- مقلوب‎ 2 
ids الطقة الفوسفورية‎ — Naa iG 
ie من لطبقة الفوسفورد على‎ gren دوام‎ RV توهج‎ pa 
الكهارب‎ reyes انبوب اشعة الكاثود بعد انقطاع‎ afterglow " 36 
. الإلکتر ونات ) المسببة لتوهجما‎ ) Magnes Ee 
التكبير أو الك‎ m 
cau au v fe ue d vr 
الإشارة ڪڪ‎ ays تيار أو قلطية و‎ u - ب‎ attenuation. 7 
سريانها في خط إرسال أو دليل موجى أو في شبكة‎ Gd 
ET 
. فى اتجاه إمتدادها‎ 
تيار معدل تدفق الشحنة الكمربائية . التيار التوصيل‎ YAY 
ينتج من حركة الشحنات على امتداد الموصل أو حركة‎ courant m = 
trom m 


الكهارب ( الإلكترونات ) والخلوات في أنصاف 
الموصلات . تيار الحمل تمثله حركة الكمارب في 
الصمامات المغرغة . تيار الإزاحة هو التيار SWI‏ بتأثير 
dle‏ کہربائی متغير » كما ينتج مثلا في عازل GS‏ . 


13 


giu L‏ في الفراغ سن سريان الكهارب 
( الإلكترونات ) من الكاثود el‏ أو سر يان DO‏ 
الثانوية من قطب «قذوف بكبارب أو أيونات . 


al A‏ الشطرين a‏ والسالب من مادة نصف 


موصلة » التيار العكسئ الذى يمر عبر اللتقى — 
تحرر حاملات الشحنة بتأثير الحرارة أساسا . 


De‏ تيار الإبتعاث 
emlaalon current aon‏ 
courant m d'émlaalon‏ 

Emiselonaatrom m 

LS d 


leakage current 623 
courant m de fuite 
Ableitetrom m 


z 
في أنبوب أشعة الكاثود» القدر المركز من سيل‎ 
— الكهارب ( الإلكترونات ) الذى يمر من خلال‎ 


D æ 3 A 
. الوجود في الانود النهائى ليصدم مورية الأنبوب‎ 


تبار الحزمة الإشعاعية 
beam current‏ 


courant m de faisceau 
Strahlstrom m 


WA 
1 


20 


التيار المار بين أنود صمام وكاثوده عندما تسلط عليه 
جهود تشغيله في غياب إشارة على مدخله . 


DS تیار‎ ave 


quiescent current 920 
courant m de repos 
Ruhestrom m 


التيار الكلى في خلية مبتعثة للكهارب ( الالكترونات ( 
بتأثير الضوء » ويساوى مجموع التيار الناتج من 
الإستثارة وتيار الإظلام . 


تتولد التيارات الدوامية في Je»‏ ما Je jah‏ 
dB‏ متغير» وهی السبب في فقد الطاقة وتسخيز 
الموصل وإضعاف الال . 


WEE‏ تيار الضوء 
light current 633‏ 
courant m photoélectrique‏ 
Lichtstrom m‏ 

2 D 
تيار دواى‎ ra 
eddy current 366 


courants mpl de Foucault 
Wirbelstrom m 


EX a 5‏ 
تيار AUS‏ قيمته أو اتساعه وتنقص + ثم ap‏ اتجاهه 
دوريا على شكل دالة جيبية A‏ العادة . 


Ay‏ تيار متردد 
alternating current 43‏ 


courant m alternatif 
Wechselstrom m 


5 4 
مقياس التوهين والتغير في طور موجة A‏ على 
خط إرسال . Ge‏ الثابت لوحدة الأطوال من الخط عند 
تردد معين . وهو يساوى اللوغاريتم الطبيعي للاسبة بين 

وس ° = 

متجبين c‏ أحدهما هو التيار عند نقطة على ei‏ والثاني 
هو التيار عند نقطة تبعد عن الأولى مقدار وحدة الأطوال 
A‏ اتجاه الإبتعاد عن مدخل خط Jan‏ . وثابت 
الإمتداد هوكمية مركبة جزؤها الحقيقي يسمى « ثابت 
التوهين » » ويقاس بالنبر لوحدة الاطوال» وجزؤها 
التخيلى يسمى « ثابت JS‏ الطور» » ويقاس بالزاوية 
القظرية لوحدة الاطوال . 


ثابت الإمتداد 
propagation constant‏ 


constante f de propagation 
Ausbreitungskonstante f 


A44 


899 


معدل التناقص في اتساع موجة أو قلطية أو تيار à‏ 
Ab s oll‏ » مقاسا بوحدات الديسيبل لكل وحدة 


أطوال . 


ثابت التوهين 
attenuation constant‏ 


coefficient m d’atténuation 
Dämpfungskonstante f 


f " d D D H .‏ 
معدل معامل التغير في الطور . تغير القلطية أو التيار 
أو die A‏ ما مع BLU‏ في اتجاه الإمتداد في 
خط إرسال» مثلاء مقاسا بالزاوية نصف القطرية لوحدة 


الأطوال . 


ثابت الطور 


Phase constant 
constante f de phase 
Phasenkonstante y 


A gu بين كثافة الفيض الكبريائى‎ AA 
العازل من قوة كمربائية نعينة وبين كثافة الفيض الذى‎ 
. يمكن أن تنتجه نفس القوة في الفراغ‎ 


o- 
ثابت العزل‎ 
dielectric constant 


constante f diélectrique 
dielektrische Konstante 1 


vvv 


322 


Í‏ لدائرة مكونة من مكثف Lua‏ موصلين على 
التوالى » هو حاصل ضرب سعة SI‏ بالفاراد ó‏ 
à, sul‏ بالاوم . وهو يمثل الزمن اللازم لوصول 
القلطية على الكثف الى Var‏ من قيمة القلطية 
de ikhal‏ الدائرة » أو هبوطها إلى Zra,‏ 
EE‏ العظمى عند إزالة القلطية المسلطة على 
الدائرة < 

مكونة من مقاومة Sey‏ موصلين de‏ 

التوالى » هو النسبة بين الحاثة GAS;‏ وبين 
اللقاومة بالاوم . وهو Je‏ الزمن اللازم لبلوغ 
التيار المار في الدائرة ٦۳,۲‏ من قيمته cl‏ 

عند تسليط قلطية على الدائرة أو هبوطه الى Zeen‏ 

من قيمته العظمى عند إزالة الألطية من الدائرة 1 


“r 


SA as 


ثابت زمنى 
time constant‏ 


constante f de temps 
Zeitkonstante f 


11۴۳ 


1123 


fo. 5 š > xW us 03‏ 
q£‏ ثقب الفتحة التى مر من خلالما الضوء m «sl A‏ 
Go — aperture 64‏ . 
ouverture f‏ 
Öffnung f; Linsenóffnung f‏ 
a CS é =‏ ; 
He ` ei 3 1161‏ تبجعت فيه الكهارب ( I ( obs SOY!‏ 
triode 1151‏ له أقطاب GW‏ > ھی : (SE.‏ وشبكة تحكم » وأنود , 
triode f‏ 
Triode f‏ 
ven‏ رس - p Fox a ar eps aa‏ 
AA‏ نلاتی غاز ی صمام X‏ ملو بالغاز» تتغير فلطية أنوده التي يقدح 
E E‏ 4 
H, =‏ عندها بالتحكم في القلطية السالبة je‏ شبكة تحكمه , 
er Thyratron n‏ انقدح الصمام angu. OU‏ الداخاية bys‏ الى 
des‏ صغيرة . يستخدم الصمام olp Ay!‏ سن 
النشار أو كمرحل أو bu‏ کہاربی ( إلكترونى ) 
للتيار . 
A‏ س at, a LÉ dr sms Ap SE‏ 5 
"tt rry‏ صمام مفرغ له قطبان كاثود agile‏ أو نبيطة من مادة 
diode 332‏ نصف logs‏ لرا خاصية إمراد التيار A‏ اتجاه واحد . 
w diode f‏ " 
Dite‏ الإستخدام الاساسى GLY‏ هوكشف الإشارات الضمنة 
أو تقوم التيار التردد أو تحديد وقمط الإشارات . 
IA‏ ثنائى gl‏ ثتائى من مادة نصف موصلة» Ae‏ التيار في تجاه 
Ee s‏ واحد wëll ab‏ المتكون بين شطرى نصف موصل 
a9 — LAs.) lachendiode f‏ سالب É‏ 
NT‏ إیساکی نبيطة من مادة نصف موصلة بها ملتقى واحد بين 
dye 4e Jd oU EA‏ هاده us‏ 7 
Fakt diode 408‏ شطر سالب وشطر موجب » EEK,‏ أن تعمل كمكير أو 
العا كمذبذب أو كمفتاح كهاربى عند ترددات تزيد على 
..٠‏ سيجاهيرتز. 
Le & - uox Kp 5 D $ A‏ 
gu Wéi‏ يدور ی GL‏ يعتمد على قدرة Eh‏ الشطر الوحت dee‏ 
crystal diode 279‏ السالب للمادة نصف الموصلة أو التلامس الت 
c Ger‏ بلورة من الجرمانيوم أو السليكون على التقويم 00 
Pei? ne S QU cru ae == ha‏ 
3 جه ثنائى سن مادة نصف موصلة مشابة RT EDR‏ 
Ory‏ جن " = نحياز < 
Gunn diode sis‏ يولد موجات ميكروية عند تسليط جہد PU)‏ 


diode f Gunn 
Gunn-Diode f. 


a 5 5 HI 
El ماتقى من السليكون 6 يسلط عليه جمد‎ GU 


عكسئ إلى ie i3 Al,‏ العلاقة بين تياره 
وفلطيته » حيث يزيد التيار زيادة كبيرة عند DS‏ 
القلطية تغيرات بسيطة . يستخدم كمنظم للقلطية أو 
مصدر إسنادى للقاطية أو كمحدد لمور القلطية + 


ثنالی زیر 
Zener diode‏ 


diode f Zener 
Zener-Diode f 


۱۴۳ 


1203 


June في‎ GM مرحلة الإخراج‎ d Jess du 
dee في‎ URE إستعادة الطاقة‎ aiba » البثمرئيات‎ 
أثناء فترة الإرتداد الأفقى . يسمى أيضا‎ BY الإخراج‎ 


« الثنائى المعزز» . 


CHE H 
aus Gls 
efficiency diode 


diode f élévatrice 
Spardiode f 


PVs 


370 


SU » ) اجبزة استقبال البشمرئيات ( التلفزيون‎ A 
يوصل في مرحلة إخراج تيار الإغراف الخطى في مستقبل‎ 
BAI وتكون وظيفته استرجاع الطاقة‎ Cols tui 
لحظات الإرتداد الخطى‎ ¿uj Liu فى محول الإخراج‎ 
" at. DH D D H = 5 Sg 
. للقدرة الكمربائية أثناء المسح‎ (ilo! لإتاحتہا كمصدر‎ 


* و 
GU‏ معزز 
booster diode‏ 


diode f de récupération 
Serienspardiode f 


VE 


150 


نبيطة من مادة نصف موصلة لما ملتقى واحد بين 
شطر موجب Lis‏ سالب MÁS. EL)‏ 


2-3 D os D 
أو مذيذب أو مقطع للتيار.‎ LT 
GER, " 
خصسائص‎ - Kal I 7 
za Aal 
الثنائى النفقى‎ e ; Z ras; 
Jie / SREY 


v E‏ الفلطية 


(520% 


E ج‎ 


“we, - 3, 
نفقى‎ wits 
tunnel diode 


diode f tunnel 
Tunneldiode f 


فى البثمرئيات » JG‏ لعلاقة النسبة بين ضياء نقطتين 
à‏ الصورة الرسلة والنسبة بين ضياء نفس النقطتين d‏ 
الصورة ade‏ , فاذا کان كل من أ» ب UE‏ ضماء 
A Ab‏ الضورة الرسلقة وان كل من JA Ó ce‏ ضياء 
نفس النقطة في الصورة المستقبلة » فإن : 

لوأ- لوب 


“> لوم - لون 


جاما 


gamma 
gamma m 
Gamma n 


\\ov 


1157 


£A 


480 


الوحدة الک كبرمغنيطية لكثافة ! لفيض 


أ- ei‏ شكل موجى عن طريق قياس اتساعه عند 
لحظات lt:‏ يفصل La‏ زمن ثابت 
ب في أنظمة البثمرئيات ذات الآلوان EEN‏ 
طريقة لاستنتاج شدة اللون أو درحته ef A‏ سه 
u eer d‏ 
& 


discrimination f chromatique 
Abtastung f; 
Farbdiskrimination j 


"m £N 
Vuen 487 
gaure m 
Unul n 
ae am 
sampling 986 


الوحدة الكمرمغنيطية الترية للقوة الدافعة الغنيطية , 


cux 
gilbert 1 


gilbert m 
Gilbert n 


DNA 


491 


الإحساس الفسيولوجى بالارتفاع التسبى للأصوات . 
£25 
n‏ هذا الإحساس مع لوغاريتم شدة المتبه » ويقاس 


5 
بالفون . 


جہارة 


loudness 
intensité f sonore 
Lautstärke f 


514 


669 


» لقياس اتساعات التوافقيات » في موجة مشوهة‎ Ale 
. التردد الرئيسى للموجة‎ eei منسوبة إلى‎ 


Hé je‏ التوافقيات 
harmonic analyser‏ 


analyseur m d’harmoniques 
harmonischer Analysator m 


ay 


per‏ مشترك لأنواع القوى MH‏ الكبربائية 
والمغنيطية والجاذبية e‏ < تعريفه tes KÉ ab‏ 
تغيرها في أى dëi‏ هو شدة A Jil‏ هذا الإتجاه , 


potential 
potentiel m 
Potential n; Spannung f 


نغمة عميقة أو منخفضة الحدة أو منخفضة التردد . 


وحدة الطاقة أو الشغل في الوحدات الترية . الشغل 
البذول من قوة مقدارها نيوتن واحد لتحريك جسم 
BLA‏ متر واحد في اتجاه القوة . 


فرق il‏ الناشىء عند ملتقى all el‏ — بالشطر 
السالب في مادة نصف موصلة بسبب وجود Web‏ 
النضوب » ويمكن زيادته أو إقلاله بتسليط = ايار 


. ll على‎ 


3 oF 

حاجز —— ی 
potential barrier‏ 
barrière f de potentiel‏ 
Potentialwall m‏ 


des من النبضة من بده تغير قيمتها إلى أن‎ vill 
. إلى ذروتما‎ 


حافة متقد مة 
leading edge‏ 

flanc m avant; 

front m d'impulsion 
Vordertlanke f 


in 


621 


Gust Ji — S gis dk‏ لدائرة استقبال 
Lo‏ لزيادة ond‏ الوجة الحاملة للإشارة المستقيلة . 


حاكم أوتوماتى لمستوى 
Steel‏ 


automotic volume control 
régulateur m automatique 

de volume 

automatischer Lautstärkeregler m 


^e 


التوصيلية النوعية Gad‏ الموصل UL Œ‏ بين 
توصيلية العادن وتوصيلية العوازل » Ker‏ اعتبا رها 


ناة من Sb‏ الكهارب ) الإلكتر رونات ) أو والخلوات 5 
a les‏ 3 نصف sal‏ ھی bles‏ للشحنة 


السالية » والخلوات من ol! d Az lex‏ 
الذرى لنصف الموصل هى حوامل للشحنة dag‏ 
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الشكل vv‏ - التوصيل الناتج من حركة الحلوات في مادة نصف 


موصلة 
Sat bs A‏ 3 
Jessen a‏ 
iU EI Jla! dei —‏ 
-E v7 EN‏ كبرب 
Ds NETT‏ 
© - ذرة متعادلة 
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حامل الشحنة 


charge carrier 
porteuse f de charge 
Ladungsträger m 


WA 


201 


Jule‏ متضمن الإشارة ااصونية ناتج من مزج الترددين 
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eq GAN 
TU m الأوسطين للصورة والصوت في ستقيل‎ sind 582 
Interporteuse f 
. ok KT يساوى الفرق بين الترددين‎ 03359 Zwiachenträger m 
الإشارة الصوتية‎ AET Able » حاملة الصوت فى قناة البثمرئيات‎ 1۰۴۷ 
+ Sail 3 حاملة إشارة الرؤية‎ Së sound carrier ` 1037 
porteuse f son 
Tonträger m 
أقرب حاملة للصوت في واحدة من القداتين الجاورتين‎ Gy lB) حاملة الصوت‎ LA 
. aye بثمرئيات‎ ola) adjacent sound carrier 31 
porteuse f son adjacente 
Nachbartonträger m 
. مضمنة إشارة الرؤية‎ ilala حاملة الصورة موجة‎ ASA 
picture carrier 858 
porteuse f vidéo 
Bildträger m 
not oil فى واحدة من‎ š ق أقرب حاملة‎ š A 
حاملة الصورة الجاورة أقرب للصورة في واحدة من القناتين امجاورتين‎ Ye 
WI us ex j^ SU) adjacent picture carrier 30 
porteuse f image adjacente 
Kachbarbildträger m 
حاملة فرعية حاملة مضمنة تستخدم كإشارة نتضمنها حاملة أخرى‎ VAS 
3 رئيسية‎ subcarrier 1089 
sousporteuse f 
Zwischenträger m 
يزيد‎ EN حامل شحنة الأغلبية النوع من حوامل الشحنة في نصف الموصل‎ T 
. فيه‎ pre dela dst عددها على نصف العدد‎ majority carer che 705 
نصف الموصل السالب‎ d ) فالكهارب ( الإلكترونات‎ ee 
5 — 1 نصف الموصل صل‎ à هى حوامل شحنة الأغلبية‎ 
wawa ot 
قوة دافعة كبربائية مضادة في الدائرة‎ Adi - ب‎ induction | 562 
بواسطة الخال المغنيطي الملازم لتغير التيار المار في‎ Induktion f 
ae 
فى دائرة بسبب وجودها‎ š dëng قوة دافعة‎ Ze — 
E مغنيطي لدائرة‎ dle في‎ 
أو ملف عند‎ ken, في‎ Alan? تولد قوة دافعة‎ m حث‎ rvs 
5 x مغنيطى‎ dix, اقترانه‎ electromagnetic induction 376 


induction f électromagnétique 
elektromagnetische Induktion f 


أ قوة الجذب أو التنافر في المادة المغنيطية . 
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A eo a TA ee VAS 
. الغنيطي‎ NI ب — كثافة‎ magnetic induction " 
inductlon f magnétique 689 
magnetische Induktion f 
Les cl E E n A ex s 1 - 
rh ul XS Ld أسطوانة بها ثقب صغير‎ Í حجاب‎ 3۸ 
kasa لتكوين‎ dy] بکاثود أنبوب أشعة‎ Ein da la cathode ame 
8 Q [22] Abschirmung f. 
الكهارب ) الإلكترونات ( . يسلط على الاسطوانة‎ 
جہد سالب بالنسبة إلى جهد الكاثود لتر كيز‎ 
في حزمة ضيقة :نفذ من‎ Aën الكهارب الصادرة‎ 
" ثقب الاسطوائة‎ 
: ب - ساتر كهرستاتيكى أو مغنيطي‎ 
. طمسا جزئيا‎ are لصوت متخنض‎ Jle طمس صوت‎ — Î oer VA 
ب المقدار الذى يزيد به مشرف ( بده ) مسموعية‎ DECH m électronique ae 
- Verschleierung f; Verdeckung f 
مقاسا‎ 6 ST ما سبب وجود صوت‎ Op 
s 
كلوغاريتم الاسبة بين ضغط الصوت الطامس‎ 
. وبين ضغط مشرف المسموعية‎ 
جزء من صورة‎ EN ج- كبت جزء من الصورة‎ 
. أخرى مکانه‎ 
. علو أو خفوت الصوت‎ Ge حجم الصوت‎ ۸8 
(Spall ble ) 
volume (of sound) 1185 
volume m acoustique 
Lautstärke f 
بقدار الزيادة في الكسب الذى يسبب التذيذب فى‎ ` wesch > هد‎ 
ET و ا د‎ s e 
. 223 AM منظومة للتحكم عن طريق التغذية‎ gain margin a 
Pfeifabstand m 
^ "EN uJ حداة الإبصا مقدرة العين على رؤية‎ Ye 
. صيل الدقيقة للصورة‎ 23) ^ 2 e sé 
acuity of vision 
acuité f visuelle 
Sehschärte f 
ë c A ca muU قداضل‎ TIONS YVA 
تداخل ناتج من انتقال الطاقة من قناة إلى اخرى‎ JR يت‎ m 


بسبب الفعل المتبادّل . 


11 


diuphonle f 
Übersprechen 9 


ol él‏ مسار الحزمة الإشعاعية الكماريية في أنبوب 
أشعة الكاثود dle ly‏ مغنيطى متغير ناتج من مرور 
ثيار كهربائى في ملفات الإنحراف المركبة حول رقبة 
الأنبوب . 


eleetromagnetie deflection 


balayage m &lectromagnétique 
elektromagnetische Auslenkung f 


WO 


374 


) (الإلكترونات‎ RT أسطوائية رفيعة من‎ ius 
حرف مسارها‎ OK » التحركة في منظومة كمرضولية‎ 
. أو کہربالی‎ gar dle بتأثير‎ 


حزمة 

pencil beam 
faisceau m étroit 
Schmalbündel n 


AYY 


823 


وہ $ & 
إشعاع من الطاقة الكهرمغنيطية مر كز d‏ زاوية مجسمة 
صغيرة js‏ اتجاه معين . Ai‏ أنبوب أشعة الكاثود , 
G-I KE‏ 
سيل مركز من QL‏ ( الإلكترونات ) المتدفقة في 
déi‏ واحد من الكاثود إلى الواجبة . 


حزمة إشعاعية 
beam‏ 


faisceau m 
Strahlenbündel n 


VS 


116 


Ber 
المشحونة بالكهرياء يبتعث من سطح‎ pee? سيل من‎ 
. من الغازات‎ t> Sel كاثود‎ 


تدفق من الكهارب ( الإلكترونات ) المركزة بؤريا 


والناتجة من مدفعة للكبارب . 


حزمة إشعاعية كاثودية 
cathode rays‏ 


rayons (mpl) cathodiques 
Katodenstrahlen mpi 


iS حزمة إشعاعية‎ 
electron beam 


faisceau m électronique 
Elektronenstrahl m 


44) 


191 
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أ درجة استجابة نبيطة ما لدخل محدد مثل التيار 


أو الإشارات الإشعاعية . 


d D 

ب - لاداة قياس » مقدار الإنحراف الذى ae‏ تغير 
ode‏ في الكمية القاسة . 

As‏ استقبال» أقل إشارة عند المدخل تنتج 
عنما إشارة محددة القيمة عند الخرج . 

د- لأنبوب مصورة بثمرئيات » تيار الإشارة GLI)‏ من 
وحدة الإشعاع الساقط » وتقاس بوحدات الوات 
لكل وحدة مساحة . 


حساسية 
sensitivity‏ 
sensibilité f‏ 
Empfindlichkeit f‏ 


MA 


1007 


تيار الإشارة الخارجة مقسوما على الإستضاءة الساقطة 


على أنبوب مصورة أو أنبوب ضوئى . 


حساسية الإستضاءة 
illumination sensitivity‏ 


sensibilité f lumineuse 
Lichtemptindlichkeit f 


حساسية الإفتراق 


YMA 
" leviati analtix 
. عليه‎ ph Axa ا يفت قدرة خرح‎ f de dion 318 
Abwelchungsernpfindliehkeit f 
الحزمة‎ ad أف أناببب أشعة الكاثود التى تنحرف‎ LEN E auo yey 
ei الازا‎ r PA 7 
ema EEN deron st m 
bs xd Y ale ee sens ; 
zy ce القلطية على‎ g إلى التغير‎ all sensibilité 7 de déviation 
Ablenkempfindlichkeit f 
. المسبة للإزاحة » معبرا عنما بالمليمتر/فولت‎ 
bes الحزمة‎ us Spat التى‎ UY ب في‎ 
هى نسبة الإزاحة إلى‎ » Kë? Je 
. عنما بالمليمتر/جاوس‎ ae € فى الفيض‎ Lech 
حساسية أنبوب المصورة نسبة تيار الإشارة الناتج من أنبوب المصورة إلى شدة‎ 020-06 
H الإشعاع الساقط عليمها‎ camera tube sensitivity 176 
sensibilité f du tube 
de prise de vues 
Aufnahmeröhrenempfindlichkeit f 
حساسية ضوئية مقدرة المادة على وين الما الكيميائية أو الكبربائية‎ Aor 
. لإشعاع ضوئى‎ Wo عند‎ photo-sensitivity 853 
photosensibilité f 
Lichtempfindlichkeit f 
مصورة مقسوما على‎ orl من‎ gH التيار‎ LI حساسية‎ “AN 
. الضوئى الساقط‎ turino sensitivi D 
الساقط عليها‎ uii ^ i 
Lichtempfindlichkeit f 
تردديا» أقل قلطية‎ m^ all في مستقبل للموجات‎ e pall لف الحساسية‎ 
لا يزيد‎ säll الإشارة في‎ Ge الداخلة تجعل‎ zl SEN 
I . المسموح به‎ ALI على‎ maximum deviation See = 
sel 
maximale 
größte Ablenkungsempfindlichkeit f 
E oy المعاوقات تستخدم‎ d حشوة شبكة من المقاومات‎ MY 
801 


à er X8 لإحداث‎ gel: خط إرسال نبيطة‎ d dll 
بمعاوقة مدخل‎ Las Jai لمواءمة معاوقة مرج‎ al الإشارة‎ 
; 

NN د‎ AN sue 


Li £ 


7 1 
الشكل ra‏ بعض الدوائر المستخدمة كحشوات 


"A 


pad 
complément m 
Dämpfungsglied n 


Í‏ القدرة الأخوذة من مولد أو مذبذب أو مكبر. 


SOA‏ حمل 
Sie? «e‏ ب - المعاوقة أو المقاوسة oa A‏ هذه القدرة . 
Belastung f‏ 
St UP DE ae —— ss‏ 
VAV‏ الى LG É‏ معاوقة الحمل التى els‏ معاوقة مخرج مكبر أو خط 
Bee id‏ إرسال » بحيث يمكن نقل القدر الأقصى من قدرة المصدر 
optimale Belastung f‏ اله 
E]‏ حمل الأنود أ الدائرة الخارجية بين أنود الصمام وكاثوده . 
dela > 61‏ معاوقة أو مقاومة هذه الدائرة الخارجية » والتي 
et s charge f anodique‏ 5 
d de di pr Anodenwiderstand m‏ قدرة خرج الصمام 1 
e E ebe et s prod č o‏ 
rev‏ حمل دمية ik‏ للقدرة تحل محل Qe‏ ولیس لها خواص 
dummy load 357‏ = أشعاعية . 
Binary U‏ 
w‏ 
HAM‏ حمل متوائم حمل مخرج ks‏ أو "i dU! Li gu‏ الطاقة 
e a 7 p‏ الواصلة pal‏ امتصاصا LE‏ ولا يعكس en‏ أى قدر. 
charge f adaptée‏ 
angepaßte Last f‏ 
vre‏ حوامل شحنة الأقلية حوامل للشحنات الكربائية الوجبة أو السالبة يقل 
minority carrier EN 735‏ عددها عن نصف العدد الكلى لحوامل الشحنات في 
2 نصف الموصل . الكهارب ( الإلكترونات ) هى حوامل 
0 ووم 
شحنة الأقلية في الواد نصف الوصلة الموجبة» والجلوات 
هى حوامل شحنة الاقلية في المواد السالبة . 
10% > أ- مصطلح يستخدم لوصف برامج البثمرئيات المذاعة 
live 656‏ وقت إنتاجها لتمييزها عن البرامج السجلة قبل 
sous tension‏ 5 
MESE E I spannungsiührend‏ 
ب - نقطة Sätz à‏ كبربائية قلطيتها del‏ من 
)^ . 
ar ۳۲۹‏ أ خاصية للموجات الكبربغنيطية تتضمن مقدرتها 
diffraction 329‏ على eb4yl‏ حول عائق Gus Em d‏ الحيود 
ó Lo Kee‏ أبعاد العائق Jit‏ من نصف طول 


الموجة . 

ب تغير اتحاه امتداد الموحات الصوتية حول Ge‏ 
ما أو بسبب الفرق من سرعة الرياح أو كثافة 
الهواء 


علاقة تربط التغير ني كميتين بحيث إذا وقعت على رسم 
بیانی كان LA‏ مستقيما . 


e > 
linear characteristic 


caractéristique f linéaire 
Linearcharakteristik f. 


ce‏ يستخدم أساسا لتقييد مرور التيار A8 AM‏ وإمرار 
التيار المستمر» أو لتقييد مرور التيارات عالية التردد 
وإمرار التيارات منخفضة التردد » وذلك ذتيجة للنسبة 
العالية بين aile‏ ومقاومته . 


choke 


hobine f de self 
Drossel f 


a a 
بسبب تغيرات في‎ Zell عشوائية في شدة‎ Ol 
. ) أحوال الكرة الأيونية ( الأيونوسفير‎ 


“33. 


fading 
évanouissement m; fading m 
Schwund m 


WA 


638 


Yeo 
205 


£w 


413 


العلبة التى تحتوى على كل مكونات جهاز الإستقبال . 


خزانة 

cabinet 

boîtier m; coffret m 
Schrank m 


\vY 


172 


à — Í‏ التسجيل المغنيطى » منحنى يبين العلاقة بين 
الحث المغنيطى في الشريط وبين القوة الممغنطة . 

ب — للصمام أو المقحل (الترانزستور) » متحنى 
يبين العلاقة بين الدخل المسلط على أحد الاقطاب 
وبين التيار GE!‏ من قطب آخر عند تثبيت 
قلطيات جميع الأقطاب الأخرى . 


20x. e 5 
خصائص إنتقالية‎ 
transfer characteristics 
caractéristiques fpl de transfert 
Übertragungscharakteristik f 


Wéi 
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منحنی phe‏ الخصائص أو العلاقات بين القلطيات 
والتيارات للصمام عند توصيل ell‏ الى أنوده وتسليط 
إشارة على شبكته . المقحل ( الترانزستور ) له أيضا 
تی مناظر . 


منحنى 


خصائص حراكية 
dynamic characteristics‏ 


caractéristiques fp! dynamiques 
dynamische Kennlinien fpl 


CH 


358 


منحنى خصائص للصمام أو القحل ( الترانزستور ) » 
يوضح العلاقة بين التغير التزايدى في قلطية أو تيار 
أحد الأقطاب وبين التغير المترتب عليه فى ii‏ 
أو تيار قطب ST‏ عند ثبات cli‏ وتيارات gb‏ 
الاقطاب i i‏ 


S. 
خصائص سكونية‎ 
static characteristic 


caractéristique f statique 
statische Kennlinie f 


NA 
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hs‏ موصل أوعدة موصلات تصل جزءا في أنظومة 
e> PAPAS line‏ آخر فيمها . 5 
El‏ ب الشريحة الضيقة من واجهة أنبوب Lad‏ 
الكاثود التى ممسحما الحزمة الإشعاعية الكهاربية 
في ح ركشا من اليسار إلى اليمين . 


خط Sy)‏ زوج من الأسلاك أو ui JS‏ الطاقة الكببربائية 
EINEN transmission line‏ للمعلوسات ) الإشارات ( sha ON‏ 


* Aë 


الشكل ya‏ المجالان all‏ والكبر بائى في خط Jul‏ 


ER‏ الشكل L=-r.‏ اصطناعي 
,= 
load‏ مكون من محاثات ومكثفات 


load line‏ ويبين GS!‏ البندسى للقيم اللحظية لتيار وقلطية الأنود 


Laus‏ يكون الأنود موصلا يبحمل . يتغير Je‏ خط 


ar 


636 


1144 


i pab be‏ كمربائية من pobe‏ سالبة قادرة على تأخير 


خط JÉG‏ خط من الخطوط Aal‏ المكونة للصورة البثمرئية 


1144 
ligne f de transmission‏ 
Übertragungsleitung f‏ 
=f‏ امال all‏ 
v‏ — محال الكبر بائى 
v‏ - توزيع léi‏ على امتداد LEI‏ 
e $ s 3‏ 
ba “4‏ إصطناعى شيكة من المحاثات والمكثفات المجمعة لماثلة الحاثات 
artificial tine 69‏ والسعات الموزعة LE‏ الإرسال . 
ligne f artificielle‏ 
künstliche Leitung f‏ 
VW‏ خط التحميل خط يقطع منحنيات الخصائص الإستاتية لصمام » 
660 
Wideratandagersde f;‏ خلال دورة واحدة من دورات قلطية إشارة الشبكة 
Belastungskennlinie f‏ 
التحميل بتغير معاوقة الحمل 5 
Bay‏ > 
Sëll Getay line 307‏ أو تغيير طورها بدون نشويببها . 
ligne f de retard‏ 
Laufzeitleitung f‏ 
We‏ 
active line 23‏ يتضمن معلومات الصورة . 


ligne f d’analyse 
Abtastzeile f 


vs) 5 5‏ 
خط إرسال افتراضي طوله لا نهائى يفترض كأساس 
A‏ نظرية الخطوط المحدودة الطول B‏ 


JE خط‎ 
infinite line 


ligne f infinie N 
unendlich lange Leitung f 


EN 


565 


خط إرسال ma‏ يعمل عمل دائرة الرنين عند 
الغرددات با بعد العالية جدا . 


خط لتشر 
Lecher line‏ 


ligne f de Lecher 
Lecher-Leitung f 


Ys 


626 


خط dal‏ يتكون Sale‏ من موصلين متماثلين » 


جبد Gl‏ منهما del‏ من e Zell‏ ويكون MI‏ متوازنا 
Laus‏ تكون a‏ للأرض والتيارات» عند النقط 


المتقابلة على الموصلين » متساوية ومعكوسة الطور. 


الشكل ry‏ بعض أنواع اللطوط Sell‏ 


و 
خط متواز ن 
balanced line‏ 


ligne f équlibrée 
erdsymmetrische Leitung f 


ar 


93 


خط للإرسال له موصل محاط LE‏ بموصل آخر متحد 
au‏ فى الحور ويفصله as‏ عازل إما في صورة مادة 
عازلة ZL,‏ أو بواسطة. الهواء مع وضع مساند عازلة 
متباعدة بينها . تمتاز هذه الخطوط Vi‏ لا تولد 
ممالات خارجما أو تتأثر بامجالات الخارجية . 


الشكل YY‏ — خط Css‏ عازله مصنوع من 
( بلاستيك ) . 


وس “ 
خط محور ی 
coaxial line”‏ 

ligne f coaxiale 
koaxiales Kabel n 


۰ 


230 


Wo pole‏ في الصورة aue‏ بطول أحد أبعادها» 
ES,‏ التغير في سطوعها بتغير d‏ اتساع إشارة 


ve 


° — 
e y : 1 
Abtaatzelle j^" Lane f utile 


qay 


خطوط وهمية حمثل قوى كبربائية أو مغنيطية › 


ady 
un e خطوط القوى‎ ۱ 
. من هذه التوى‎ SH deet JES em, e " 
Kraftlinien fpi 
تصاعد وتضاؤل ذبذبات الذبدب دوريا بسبب ترا‎ HUE T 
الصمام في‎ SE شحنات على مكثف موصل بشبكة‎ aquegging ds 
epe . ee ei Se oscillation f de relaxation 
دائرة المذبذب . تستخدم المذبذبات الخغاقة كمولدات‎ Pendelung f (Oszillator) 
. لانابيب أشعة الكاثود‎ PUE 
) حاملة للشحنة الموجبة أو افتقاد كبرب ( الكترون‎ "de AT 
. موصل من النوع الموجب‎ cha الذرية‎ LUI في‎ hole 529 
Loch n 
5 o = TN 5 4^- 
خلوف شريط ساطع على يمين مساحة داكنة في الصورة‎ di 
oe البثمرئية » أو مساحة داكنة أو شريط داكن على‎ trailer 1132 
a 5 lumi: 
. ساحة ساطعة فيبا‎ HAT 
خلية ضوئية . أنبوب كباربى يبتعث أحد أقطابه الكبارب‎ AEA 
الإلكترونات ) تحت تأثر ال أو الات‎ -cell ~ 848 
poca ف لضو أو‎ = = Séi KR ا‎ ahotoglectrigne 
5 2 PES Fotozelle f 
تضاؤل اتساع الذبذبات الكبربائية أو الإهتزازات‎ A vas 
الميكانيكية أو الموجات الصوتية يسبب وجود مقاومة‎ damping 291 
. كبربائية أو ميكانيكية أو صوتية‎ Ser 
القاوءة الكبربائية أو الميكانيكية التى يجب‎ Me, pn A 
FUE š à الاجزاء المتحركة‎ sys Ò 53 1 271 
لاس‎ je $ gi i و‎ so GE, ا‎ 
tU والتي تكفى بالكاد لباوغ مؤشر الجہاز وضعا‎ H" 
. بدون تذبذب‎ 
5 -3 
الذبول والتشوه في الإشارة الستقبلة بسبب تداخل‎ Jg vo. 
ST " 1 a. ce mush 750 
sie comae إسال متزايتتين أو‎ Glee موستى‎ bulle m 


. إرسال متزامنة‎ Zoch 


صورة EE‏ عدة صور طبق Je‏ تظہر إلى مین 


الصورة على مورية dee‏ البثمرئيات . ينتج الخيال 
من التقاط هوائى Jii‏ للإشارات ren en‏ على 
التلال والمبانى Bé‏ إلى جانب التقاطه الأشعة em‏ 


Sa eat Aan قبل‎ SLT “مر ييا‎ Sf 


ols tJ! Sipe‏ ولاقطا للصوت موصولين 
لكيا مستقبل للبثمرئيات ess‏ تستخدم للتدريب 


Do Lelo الأداء وللتسجيل ولأغراض متنوعة‎ E? 
E . وتعليمية‎ 


نوع من الدوائر بمرر التيار لفترة زمنية 53342 2&9 
مؤثر خارجى على واحد أو أكثر من أطراقها . 


دائرة مستقيمة الخصائص 6 تستخدم KÉ‏ 


النبضات أو الموجات المربعة الى الشكل SIE‏ 
أمثلتها الدوائر المستخدمة في المولدات المتزامئة . 


دائرة ف مكبر إشارة الرؤية تحدث ذروة رنينية 3 


e 
٠ في اتجاه الترددات العالية‎ e استجابته‎ 


gU DE 

ghost 

image f fantôme + Ko 

Geisterbild n 

444 6515 إرتدادية 

reflex circuit 949 

circuit m réflexe 

Reflexschaltung f 

ar Fe * “Q 

YA‏ 5513 بتمرئيات مغلقة 

closed-circuit, 218 

television (CCTV) 

télévision f à circuit fermé 

Fernsehübertragung f im 

Kurzschlußverfahren 

S qz. 

£Ao‏ 5515 بوابية 

gate circuit 485 

circuit m de porte 

Torschaltung f 

vai‏ دائرة تذبذبية 

oscillatory circuit 791 

circuit m oscillant 

Schwingkreis m 

glo 1۷‏ تشكيل 

shaping circuit 1017 

circuit m conformateur 

Impulsformerschaltung f 

de oe‏ کي 

AW‏ دائرة تعلية 
817 


peaking circuit 
Bircult m de différentiation 
Spitzenanhebungskreis m; 
Ditierenzierkreis m 


yer‏ 5,15 ت pus‏ دكا er‏ دائرة تشتمل على مقحلين ( ترانزستورين ) أحدهما 
complementary eymmetry 246‏ موجب القاعدة والثانى سالا P (OSs t‏ 
circuit m symétrie‏ متشاببة ولكن قطبيتهما متخالفة » ويعملان كدائرة 

ds. | complémentaire 
إخرا اج دفع وحدب‎ Ergänzungssymmetrieschaltung f 


a H 
تكامل‎ Ju -دائرة‎ rr الشكل‎ 
الدائرة الاساسية‎ — a 
Le مثال‎ - 
Ain 
يستخدم لتقليل‎ >» Lil دائرة 5 مرشح لإمرار الترددات‎ 4AY 
982 


5 à ripple filter 

Ee 5 التيار المستمر اذا‎ ct | d’ondulation 

filtre m d'on: io:‏ و 2 — l>!‏ = معو 
de cO 2 * Siebschaltung f‏ 


E e € A E Sa) ik 
تحديد‎ Ke أى من حالتين‎ d مستقرة‎ OS دائرة‎ i ثنائية الإستقرار‎ jl» w^ 
بإدخال إشارة‎ 36 
, بإدخال إشارة اليما‎ Lel WE, : 
bistabile Schaltung f 


de داوم‎ ¿dic Ans دائرة رنين »> معامل‎ Bl دائرة حد‎ IT 
= flywheel circuit 444 
. طويلة نسبيا‎ Sal التذيذب‎ SE 


۱۹4 دائرة jE‏ تة iilo‏ الأنود Addl‏ في مكبر القدرة EE gite‏ 
dal elreult m oscillant 1095‏ » أو دائرة الذبذ النغمة التى T A‏ 
Schwingkrels m‏ بالقد = 
ره . 
Gog‏ دائرة رافضة دائرة رنين dé‏ تتكون من le‏ ومكثف موصلين 
e-z5 5 5‏ 
ZE bouchon "n‏ على التوازى» إذا وصلث على التوالى في دائرة OR‏ 

B es d ly 5‏ 
"8 رعاوقتها لرور التيار المتردد بتردد رنينها تكون BAT‏ 
ولا تعوق ف التيارات المترددة بترددات أخرى إلا eS‏ 
ومن vr? ki‏ نستخدم لتوهين الإشارات المتداخلة وكبت 
التوافقيات في دوائر الترددات الإشعاعية . 
ie M oa au su‏ 95 5 
ana‏ دائرة رنانة 5,515 مكونة من محانات وسعات قيمها محددة بحيث 
w 5 + 8‏ 
E e‏ بحدت فيا الرنين عند تردد محدد . 
Resonanzkreis m‏ 
i‏ 4 
R‏ 
FL Bt E 4‏ 
I | oF 4‏ 
b‏ 
i / P‏ 
n‏ 
SU, N ‘ Le Su, "u N wi‏ متوازية 
a‏ دائرة BU,‏ متوالية 
b‏ دائرة رنانة متوازية 
ىم دائرة متوازية دائرة رنانة توصل عناصرها الحثية على التوازى مع 
UMS š all‏ 
GE para tile 55‏ عناصرها السعوية + 
<a Parallelschwingkreis‏ 
i TERN TEN‏ توصيلة LS‏ أو مقاومة ضئيلة توصل بین 
short circuit 1020‏ نقطتين à‏ دائرة t‏ وتكون í sa we sole‏ 
SE‏ زيادة التيار الذى تسحبه الدائرة زيادة كبيرة . 
ق ت قد أذ X‏ 
DÉI‏ دائرة 5 ii i ct‏ كبربائية xax‏ لها el‏ ذرع š‏ وفرع 
Ke‏ مس أو قنطرة » el neh,‏ 
s 3 bridge circuit 158‏ مو 


ا عند ضبط الدائرة لحدوث الإتزان ae‏ لا 
يمر تيار كبربائى في القنطرة 


vs 


montage m en pont 
Brückenschaltung f 


. - ,, 77729 z 
فيه‎ me: دائرتان منغمتان مقرنتان إلى الحد الذى‎ 


متحنى إستجا بتهما الترددية مزدوج الحدبات . 


دائرة متجاوزة الإقران 


overcoupled circuit 
cireult m surcouplé 


überkoppelte Schaltung f 


vas 


796 


دائرة a,‏ متوالية توصل في مسار الإشارة في 5515 
كمربائية» فلا تعوق الإشارات ذات التردد القريب 
من تردد رنینہا إلا بقدر ضئیل › Se des Lus‏ 


الإشارات بدرجة كبيرة . Las‏ إما أن توصل على 
التوالى في مسار الإشارة كمرشح لإمرار نطاق ضيق من 
الترددات القريبة من تردد eS‏ أو وسل على 
التوازى مع مسار الإشارة لتجنيب هذه الترددات . 


fac? 


الشكل هم - دائرة متقبلة pes‏ — الاشارات غير 


المرغوبة في مستقبل 
١‏ - الدائرة المتقبلة 


Heel 


Es 
متقبلة‎ 6,13 
acceptor circuit 
circuit m accepteur 
durchlässiger Kreis m; 
Serienresonanzkreis m 


١ 


13 


دائرة كل usc‏ وتوصيلاتها مصنوعة LES‏ 
واحدة على Sp,‏ من مادة نصف موصلة . 


^ -g- 3 q 
متكاملة‎ 5515 
integrated eircuit 
circuit m intégré 
integrierte Schaltung f 


eve 


575 


التوصيلات الكهربائية بين عناصر دائرة جهاز 


”= 
مجمعة على لوح من مادة عازلة مرسومة عليه التوصيلات 
برقائق urbal‏ 5 


Zack دائرة‎ 


printed circuit 
circuit m imprimé 
gedruckte Schaltung f 


۸4۷ 


897 


من الأسلاك والكبلات لتوصيل الإشارات من 
Sal Jl En jan‏ الإستقبال . š‏ 


LES a 
مغلقة‎ 5515 
closed circuit 


circuit m local 
Ruhestromkreis m 


مسار متصل النهايتين تسرى فيه خطوط الفيض 
المغنيطى » وهى تناظر الدائرة الكهربائية التى يسرى 
فيها التيار الكهربائى . أبعاد ونوع Sol‏ المصنوعة 
d‏ الدائرة المغنيطية تحدد ale‏ مثلما تحدد أبعاد 
ومادة الدائرة الكهربائية مقاومتها . 


دائرة مغنيطية 
magnetic circuit‏ 


circuit m magnétique 
Magnetkreis m 


Wg 


684 


a ; ki ñ D se .‏ 
نواة من مادة مغنيطية des‏ أو محث ليس بها فرجة . 


دائرة مغنيطية مغلقة 


closed magnetic circuit 


circuit m magnétique fermé 
geschlossener Magnetkreis m 


دائرة كهربائية تتكون من مكثف des‏ على التوالى 
e‏ الل متبوعا عقاومة متوازية ë‏ المخرج »2 
5 
وتخرج قلطية تتناسب مع معدل التغير في قلطية 


. desu 


الشكل vx‏ — دائرة مفاضلة c‏ والشكلان 
dle ll 4 AA‏ عند مدخلها ور Lu,‏ 


۲ - احرج 
e‏ الشكل الموجى عند المدخل 
e‏ شكل الموجة عند احرج بعد مفاضلتها 


ILL دائرة‎ 


differentiating circuit 


circuit m de différentiation 
differenzierende Schaltung f 


114 


219 


YYA 


328 


دائرة يكون مسار التيار فيما منقطعا . 


دائرة مفتوحة 
open circuit‏ 

circuit m ouvert 
Arbeitsstromkreis m 


رسم نظرى للدائرة » مكافىء كمربائيا لدائرة أو 


— Arel n 
دائرة مكافئة‎ 
equivalent circuit 


circuit m équivalent 
Ersatzschaltung f 


VAE 


784 


iln Lo —‏ عا Wel‏ 
دائرة إقران مكونة من مقاومة موصلة على التوالى 


دائرة ICS‏ 
UE >. z = Cé Dal‏ التوار 
X, integrating circuit —-‏ المدخل متبوعة dese EK‏ على التوازى 
ا 3 ال العكل AN‏ للقلطية عند Lapi‏ 
لمحزح لشكل Ss‏ 
I Lis 8 L Ne MEC C^‏ 
ls‏ مع الكامل الزمنى للقلطية عند مدخلم 
:9 
2 5 
vv Ku g ern‏ دائرة مكاملة » والشكلان 
Lee. Fs lit Ze dell A accum‏ 
١‏ - المدخل 
= 
v‏ الشكل الموجى عند deal‏ 
€ الشكل الموجى عند c‏ بعد المكاملة 
Y‏ دائرة Zeien‏ دائرة رثانة متوالية » تستخدم لامتصاص قدرة 
absorber circuit 3‏ إشارة غير مرغوب l‏ لہا تردد Aë‏ . 
circuit m absorbant‏ 
Saugkreis m‏ 
a Bi E ae xac Suy 4e zt aio? a‏ 
WÉI‏ دائرة منغمة دائرة تذبذبية تشتمل على coxa, Xie‏ آيمتاهما 
Kee SS‏ مختارتان أو < a d'Gei cl S‏ | حتى 
We bols Ss Per abgestimmter Kreis m‏ اشا رة à‏ : 
"mM A cati 2 "— EE 2 =‏ 
VYA‏ دائرة ميكروية 5515 دقيقة الحجم « تصنع المقاومات والمكثفات P‏ 
x: z = a2‏ 
m in‏ م المكونات GAT‏ التي تتكون منها الدائرة بتبخير 
Y‏ العو ورور el‏ ملائمة بين المعأدن والسبائك على het‏ م 
الزجاج أو الخزف ( السيراميك ( بحيث تتجمع الدائرة 
2524[ 
في وحدة واحدة . تركب المقاحل ( الترانزستورات ) 
بعد ذلك في ثقوب بالشريحة , 
ar‏ دائرة ناقيس مقلوب d‏ نظام البثمرئيات اللونة الفرنسى » دائرة كهربائية 
62 


rm‏ توهين IL‏ إشارة التلوين ¿ واستجابتها على 
شكل ناقوس مقلوب al,‏ عند 555 الحاملة . 


anti-cloche circuit 
circuit m anticloche 


Schaltung f zur Vermeidung 


von Glockenkurven 


A المستقرة‎ AU | يولد الموجة‎ b داف أ مذبذب‎ Yor 
ç الإرسال‎ H driver j 353 
ب - مرحلة تكبير للاشارة تسبق مرحلة الإخراج‎ “ie 
. dus] في جهاز إستقبال أو‎ 
دالة الكسب للموائى» هى النسبة بين القدرة التى‎ CL دالة‎ EVA 
à و‎ 5 D 
يشعبا من وحدة الزوايا المجسمة في اتجاه معين » وبين‎ fonction f de directivité We 
* | الزوايا‎ ties oe 3 القدرة التى‎ k. Verstärkungsfunktion f 
. جميع الإتجاهات‎ à 
H u . å 5 5 3o e 
الإلكترونات ) يبتعث‎ ( GLO! د اينود قطب في مضاعف‎ ۳4 
بالكهارب الصادرة من‎ at کارب ثانوية عند‎ dynode 364 
Ei WE dynode f 
او داينود آخر.‎ 256 Dynode f 
درب مدرج لتسجيل قناة واحدة من العلومات على شريط‎ yw 
. مغنيطى أو أى وسيط تسجيل‎ track 1130 
Bus (Magnetkopi) 
-3 
درجة حرارة الضوضاء لبيطة ماء درجة الحرارة التى إذا رفعت اليما مقاومة‎ VA 
النبيطة كانت القدرة‎ Aryl خالصة مساوية في القيمة‎ température de bruit E 
التولدة فيها في وحدة اتساع النطاق‎ aso Ee? 
الترددى مساوية للقدرة الضوضائية المتولدة فعلا في‎ 
. وحدة أتساع النطاق الترددى‎ à التبيطة‎ 
5 55 e d ES 5 Face wës m 
دفعة رواقية لونية إحدى مكونات الاشارة البثمرئية الملونة » وهى عبارة‎ 114 
: š 1 A E à = - 
دورات من 555 الحامل الفرعى اللونى‎ ٠١ — A عن‎ burst (burst signal) 169 


اثناء فترة الرواق St‏ . تستخدم لزامنة SAAN‏ 


الحلى الإسنادى في المستقبل je)‏ الإستقبال ) . * 


0 
الشكل YA‏ — دفعة رواقية لونية 
١‏ - — الإخلاء 
y‏ نبضة المزامئة 


Y‏ — دفعة رواقية لونية 


^T 


salve f de référence 
Impuls m; StoB m 


دليل التضمين في الموجات المضمنة kaaf‏ . وهو 
النسبة بين الإنحراف وبين تردد الإشارة المضمنة . تتغير 


هذه النسبة بتغير تردد واتساع الإشارة المضمنة . 


NNI دليل‎ 
deviation index 


indice m de déviation 
Abweichungsindex m 


v 


النسبة بين السرعة الطورية لموجة كمرمغنيطية في 


T e a LES 
الفراغ الحر وبين سرعتها الطورية في وسط آخر . ونا‎ 
مساويا للوحدة تقريبا»‎ ely! كان دليل الانكسار في‎ 


لذلك OU‏ دليل الاتكسار d‏ أى وسط يقاس عادة 
منسويا إلى الهواء . 


دليل الإنكسار 


refractive index 
indice m de réfraction 
Brechungszahl f 


401 


951 


النسبة بين انحراف 559 موجة معدلة Daag‏ وبين 


الانحراف El‏ لنظام الإرسال . 


Ha‏ التضمين 
modulation index‏ 


indice m de modulation 
Moaulationsindex m 


Vé» 


740 


Quo‏ عددئ Xm‏ من تقدير الوهج المتعب للعين 


دليل الوهج 


gar 


x 7 i 493‏ 
Schelle f d'éblouissements‏ من الاضواء الموزعة في مكان ما وتحديد الحدود 
Hà 5 | Blendwirkungsindex m‏ | 5 
N en‏ 
8 5 ¿ 
YAS‏ دورة الزمن الذى يستغرقه تغي ركمية مترددة من قيمة 
cycle 289‏ الصفر إلى daly ol! 3 Was ail‏ 6 © هبوط هذه 
Periode f; Zyklus m‏ القيمة مرورا بقيمة الصفر مرة أخرى إلى اقصى قيمة في 
الإتجاه الآخرء ثم عودتها إلى قيمة الصفر ثانية . I‏ 
ig yya AYY‏ وصف لكمية RS‏ على فترات زمنية منتظمة . 
periodic 827‏ 
périodique‏ 
periodisch‏ 
a Wel‏ وحدة قياس النسبة بين قدرتين» وتساوى de AE‏ . 
d decibel 295‏ 
décibel m‏ 
Dezibel n‏ 


دورة ALES‏ في سلسلة من الإهتزازات الكهربائية 
Zell‏ من تسليط دفعة كبربائية على دائرة رنين 


hon VA 
oncillation 7 
oscillation f 59 
Rehwingung f 


في الدوائر الكبربائية» ذبذبات غير مرغوب فيا 
يكون مصدرها عادة السعات والحاثات الشاردة في 
الدائرة . 


J, F‏ 2ه م 
ذبذبات طفيلية 
parasitic oscillations 509‏ 


oscillations fpl parasites 
wilde Schwingungen fpl 


ذبذبات Daily‏ انساعها Lei‏ مع الزسن . محدث 


» المقاومى‎ am فى أى دائرة متذبذبة بسبب‎ XJ 
D . ERT 1 
يعوض هذا الفقد في الطاقة من مصدر للدبدبة‎ L وذلك ما‎ 


Ra 


g =, A DN 
ذبذبات مخمدة‎ va. 
damped oscillations 290 


oscillations fpl amorties 
gedämpfte Schwingungen fpl 


توهين شديد بدرجة غير طبيعية للإشارة عند تردد 


معي يسبب الققد الإمتضاضى : 


PE A‏ الإمتصاص 
absorption peak 8‏ 


crête f d'absorption 
Absorptionsspitze f 


النسوب à‏ إشارة الرؤية المطابق e ce‏ في 
NOTAT‏ 


AE ذاروة‎ AYA 
peak white 821 


crête f du blanc 
Maximum n an Weiß 


أقصى قلطية بين أنود وكاثود صمام أو مقوم ell‏ 
أنصاف دورات الموجة المساطة عليه التى تجعل SEI‏ 


سالبا بالنسبة للكاثود فلا يمر تيار في الصدام أو القوم . 


MA‏ ذروة القلطية المعكوسة 
peak inverse voltage 818‏ 


tension f de crête inverse 
Spitzensperrspannung f 


نقطة أقصى انساع للموجة التقدمية . 


1149 


1189 


ww »ا‎ e 
ذروة الموجة‎ 
wave crest 


créte f d'onde 
Wellenberg m 


أ شحنتان نقطيتان أو قطبان مغتيطيان متجاوران » 


B d | 3‏ 
hs‏ ذو القطبين متساويان فى الشدة OUS lus‏ في القطبية, 
DE Sag dipole m id‏ 
"Ss‏ ويكون العزم القطبى Lus‏ هو حاصل ضرب 
إحدى الشحنتين Les LUI d‏ . 
hye — <‏ مفتوح النمايتين »› طوله يساوى نصف طول 
qs‏ . 
الموجة عادة » ويغدى عند نقطة منتصفه لتوليد 
موجة مستقرة متمائلة من التيار. أقصى شدة 
لإشعاع هذا الهوانى تكون في مستوى عمودى 
الشكل وم - هوائى ذو قطبين مواءم مع مدخل المستقبل 
A^ A‏ — القطبان 
را »> 1— LS‏ المواءمة 
١‏ -ال المستقبل 
4۷ ذوقطبين dä ` (€ ka‏ يعمل عند الترددات العالية جدا . يتكون من 
Cl folded dipole 447‏ من ذوى القطبين متوازيين يوصلان معا عند 
dipôle n replié‏ 


E 
عند منتصف أحد‎ heel! نهايتيها الخارجيتين € ویغذی‎ 


ذوى القطبين . معاوقة دخل هذا اللهوائى أربعة أضعاف 
معاوقة ذى القطبين البسيط . 


SEA 
ee alt A Asp, o ler 
A يفرايتا-١ و‎ S E 

= H 
التيار في 8 المنعكس —— الطى‎ - v 3005 If 
م - مغذى معارقته ۲۰۰ أوم‎ "L2 


Faltdipol m 


(ARA فرجه‎ Le X. Ki di bass رأس مغنيطى‎ A۸ 
d 22 etic 
Pu فيه إلى‎ Jul VITE التياز‎ à E يحول‎ Hep ساسم‎ m 688 
في الفيض المغنيطي الصادر سنه هذا الفيض على‎ Blu TT" 
xd . التسجيل سجيل المغديطي‎ Sal في‎ be شريط‎ 
في الشريط إلى‎ ARE الرأس أيضا تحويل المغنيطية‎ 
. عند الإستماع إلى الشريط‎ Ju SI تغبرات 3 التيار‎ 
متوالية تتكون من ملف له نواة من تراب‎ ci رافضة الردد الأوسط دائرة‎ 04. 
"xe على التوالي مع کف ۾‎ logs اديك‎ ER a 
» في المستقبل التغايرى‎ ptu عادة عبر ملف‎ š A Zwischenfrequenzeperre f 
لتمنع التداخل من الحطات التي تبث إرسالها‎ e 
. الأوسط للمستقيل‎ DÄI بتردد قريب من‎ 
العين لرؤية‎ —S رؤية ليلية خواص الإحساس البصرى عندما‎ 44 
- ai D 
. الأشياء المعتمة نسبيا‎ Son F seotepique = 
- Nachtsehen n 
- & D = -6 - $ D 
(dian يوصل مخرجها مباشرة‎ Ski الحذاء دائرة‎ PU) 1۲ 
es بين الكاثود‎ z مثلما 3 حالة توصيل حمل‎ bootstrap - 153 
تغذية سالب . ويكون المدخل بين الكاثود والشبكة‎ Bootstrap-Schaltung J: 
LS ul Schaltung fmit mitlaufender 
e. spannung 
e صمام له أربعة أقطاب » ھی : الكاثود» والأنود‎ 7 st’, DAN 
بين الشبكة الحاكمة‎ pm وشبكة‎ e Af LI والشبكة‎ tie iie 
يتذبذب الصمام‎ Y لتقليل السعة بينهما حتى‎ og Vly Tende 
ذاتيا عند تشغيله بإشارات إشعاعية التردد‎ 
وس سساو‎ 
AT بين دائرتين ستغمتين أو‎ HI ربط أ الربط‎ £A 
بمضبط‎ Le بحجيث يمكن تغيير ترددات رنینہما‎ ganging 481 


واحد . 
ب الربط Si‏ بين مضبطئ الكسب في 
مکبری القناتين في تيد LE‏ بحيث ORA‏ 
تغيير شدتى الصوتين Seg)‏ بق القناتين GT‏ . 


AV 


accouplement m méchanique 
Kuppeln n (Filter) 


— SH أنبوب أشعة الكاثود؛ رجوع‎ A ael d رجوع‎ avr 
ف لصورة‎ Se 9 خط‎ als موضع‎ De الكهاربية‎ retrace 973 
et 
. JJ بال‎ ! D ai البثمرئية إلى نقطة بداية‎ Rücklauf m Lena) 
i-l le المقعة الضوئية‎ ; j H z 
لى واجېه‎ ST IS ترسمه‎ CMI رسام الشكل‎ 4 
الكهارب‎ iom الكاثود نتيجة حرف‎ ded أنبوب‎ er ES 
(ey) Dei 
" Les 
اجهزة الإستقبال‎ à on رفرفة أ دوع من التشوه‎ Dal 
بين‎ EE ‘ كضربات عند استقبال إشارتين‎ flutter 436 
Š في 3 نفس الوقت‎ e 5 تردد یہما‎ pienrae m; sautillement m 
جل على‎ Io M à تموجات إيقاعية‎ es Tonhóhenschwankungen fpl 
« "de عند إعادة الاستماع‎ « Ce, أسطوانات‎ 
Ë et] 441 5 عدم انتظام‎ — 
5 الدوار أو الرحوية‎ JE القرص‎ 
جهاز‎ à إرتعاش الصورة البثمرئية الظاهرة‎ — = 
> الحاملة‎ al الإستقبال يسيب انعكاسات‎ 
الطائرة » أو من اهتزاز‎ u e جسم متحرك‎ 
. بفعل الرياح‎ lye 
مستقبل‎ els تباين الصورة على‎ d ul oU رفرفة طائرة‎ Y^ 
بین‎ =l الطور‎ A تغيرات‎ o =G ل البثمرئيات‎ avo i 
lugzeugstórung 
بعد‎ Abell الإشارة المباشرة اللتقطة ونفس الإشارة‎ 
انعكاسها على جسم طائرة مارة او جسم متحرك ف‎ 
. المنطقة التى يوجد بها المستقبل‎ 
2-3 s و‎ 5 
رقائق ألواح رقيقة مشكلة من مادة مغنيطية تكون من‎ SAV 
inati 617 
لتقليل فقده من‎ Joye لع تجميعها نواة محول أو خائق أو‎ 
m; 
ua بيارت‎ HCH 
e يارات‎ 
s m wur? 
شريحة صغيرة رقيقة من مادة نصف موصلة تكون‎ — XR, VA 
بالسبك أو‎ eur) ملتقيات موحبة بسالبة‎ Lal ar 1186 
الإنتشارء نبائط من أنصاف الموصلات» مثل‎ Plattehen n 


امقاحل ( اا رأنزستورات ) والدوائر المتكاملة . 


a. d BT E 
ST knee 615 
coude m 
Knien 
عند تردده‎ AMI مجهار متحرك‎ "ia أ رن‎ rt 09 11 
bass resonance 114 
, الأساسى‎ résonance f de basse 
Baßresonanz f 
ب — تلون النغم نتيجة رن محوى ( مبيت ) الجهار‎ 
. عند تردد منخفض‎ 
¿ ©, “a 5 wA - w- 
ذبذبات مخمدة في دائرة‎ cbe مستقبل‎ d pur. رن‎ VH 
1 m " line ringing ind 9 650 
المقرن‎ SL وسعات‎ cum wh, الإخراج الخطى ناتجة‎ barres fpi verticales à gauche 
الشاردة . تظبر هذه الذبذبات‎ pss) الإخراج‎ dae أو‎ 
الصورة.‎ E الجانب‎ SÉ De على شكل‎ 
استجاية أنظومة 5 لقوة‎ Li التى تكون‎ aul oJ) aaa 
مايمكن . ويحدث‎ GST بصفة دورية‎ Gr del سدسم‎ ZS 
يكون تردد القلطية‎ Lone الرنين في الدائرة الكبربائية‎ 7 
المفاعلات السعوية‎ fat السلطة عليه هو التردد الذى‎ 
. ly AE للمفاعلات‎ Line مساوية‎ 
فترتان زسنيتان ضمن دورة الوجة البثمرئية » تق‎ — (My, AVA 
إحداهما بين فترة مسح الاط التي تتضمن معاومات‎ porch 878 
palier m 


الصورة في خط E Lad dao il,‏ الخط ( الرواق 
ei‏ ( € وتقع الأخرى بين als abt‏ >¿ = 


وفترة مسح الخط التالى ( الرواق eis s ) AH‏ 
خلالهما الإشارة إلى منسوب الإخلاء . 


^8 


Schwarzschulter f. 


Me ar’ 5‏ * الفترة الزسنية في اشارة الرؤية المركبة التى E‏ 
k:‏ رواق wal‏ مباشرة نبضة المزامنة الخطية ( الأفقية ) e‏ والتى يكون 


š الا‎ — še BCE JV š La e 1i ië 
eA = الرؤية عند ها هو‎ 95 Lil منسوب‎ hintere š Schwarzschulter f 


الشكل ume - +١‏ من BLA‏ 
الرؤية المركبة 


ه - رواق wi‏ 


5 - رواق متقدم 


zl — v‏ الاشارة 
A‏ الزمن 
DA‏ رواق es‏ فترة تقع بين فترة مسح LL!‏ وفترة نبضة المزامنة 
DE ú‏ الأفقية في إشارة الرؤية ASW‏ ويكون led‏ منسوب 


vordere Schwarzschulter f 


الإشارة عند منسوب الإخلاء . 


or‏ زاوية الإنعكاس الزاوية الحصورة بین الشعاع أو اتجاه امتداد الموجة 
angie of reflection. 53‏ المنعكسة من على سطح وبين LL!‏ العمودى على هذا 
Reflexionswinkel m‏ | 5 


أه زاوية A (Inda‏ أنبوب أشعة الكاثود » الزاوية الحصورة بين حافة 
angle of divergence 51‏ الحزمة الإشعاعية وبين الخط المستقم WS jul‏ 8 


angle m de divergence 
Streuungswinkel m 


( زاوية الحزمة الإشعاعية الزاوية المجسمة لرأس مخروط الكهارب ( الإلكترونات‎ WA 
. مجموعة العدسات الكباربية‎ d عند نقطة المفرق‎ beam angle ur 


angle m du faisceau 
Strahlwinkel m 


er‏ زاوية السقوط الزاوية الحصورة بين الشعاع أو عور الحزمة 
angle of incidence 52‏ الاشعاعية وبين الخط العمودى على السطح الساقط عليه 
s angle m d'incidence‏ 


. السقوط‎ ikä الشعاع عند‎ Einfallswinkel m 


Art‏ زاوية الطور أ-الفرق الزمنى بين لحظتى بلوغ فلطيتين أو 
phass ua 834‏ تيارين مترددين بنفس "em e SAN‏ 
Phasenwinkel m‏ منسوبا إلى ceo»)‏ الدورة الواحدة 5 
— الفارق الزاوى بين Ov DE em‏ 
دوريتين . 
0 
— — £ 
TAR met‏ 
d‏ \ 
\ 7 
2 307 270° 70° ° 
n AY‏ 
We A‏ 
الشكل ۲ — زاوية الطور B‏ بين تيار وفلطية مترددة 
١‏ - التيار أو الفلطية 
Y‏ - الزمن 
=ß- Y‏ ه؛ درجة 
A‏ زاوية الفقد d‏ العازل » هى زاوية الطور التى تقل يها زاوية 
loss angle 668‏ تقدم التيار d Qui 55 Al‏ العازل عن القلطية المسلطة 
Vetustwinbel m‏ — عليه » عن 4e‏ درجة . والعازل Al‏ الذى لا code‏ 
فيه فقد يكون التيار المتردد jul‏ فيه متقدما عن القلطية 
المسلطة عليه بزاوية طور مقدارها ۹١‏ درجة . 
ave‏ زمن الترداد الزمن الذى يستغرقه تضاؤل ترداد الصوت Al‏ 
reverberation time 975‏ +1 ديسييل بعد انقطاع الصوت الاصلى . 
temps m de réverbération‏ 
Nachhallzeit f‏ 
ur‏ زمن التضاؤل الزمن الذى يستغرقه تضاؤل أى كمية إلى نسبة 
decay time 294‏ 8342 من قیمتہا LANI‏ . 
temps m de descente‏ 
Abklingzeit f‏ 
4A‏ زمن الصعود الزمن الذى يستغرقه وصول منسوب النبضة من قيمة 
rise time 983‏ ذنيا إلى قيمة عليا : هاتان القيمتان تکونان عادة ٠١‏ 


و .4 في GU‏ من قيمة ذروة النبضة . 
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temps m de montée 
Anstiegszeit f 


A —‏ الصمامء الزمن الذى تستغرقه الكهارب 
( الإلكترونات ) في العبور من قطب إلى آخر ., 
ب د في Jill‏ (الترانزستور)» الزمن الدى 


تستغرقه حوامل شحنة الاقلية في الإنتشار عبر 


منطقة القاعدة من EL‏ الباعث إلى Me BL‏ 


زمن العبور 
transit time‏ 


temps m de trausit 
Durchgangszeit f 


الفترة الزمنية بين اللحظتين اللتين تصل Les‏ 
قيمتا حافة النبضة التقدمة إلى حدين محددين سفلى 
وعلوى , هما عادة 4s vn:‏ + 
لها ¿ ما لم ينص على غير ذلك . 


زمن الوصول 

build-up time 

durée f d'établissement, 
Einschwingzeit f. 


۱14۲۴ 


1142 


YA 


زوج من كهارب التكافؤ يتحرك في فلك واحد حول 


hg ذرتين متجاورتين . وأزواج الكبارب‎ Ai 
. الذرات بعضها ببعض في البنية البلورية‎ 


إثنان من الصمامات أو المقاحل ( الترانزستورات ) 
أو الثنائيات e‏ متماثلان LK‏ في الخواص » يستخدمان 
في الدوائر المتوازنة Je‏ الكواشف النسبية أو مكمرات 
‚its al‏ 


زوج کہارب 


electron pair 
paire f électronique 
Elektronenpaar n 


0 
5 n 

زوج متوام 

matched pair 

paire f adaptée 

angepaBtes Paar n 

(z. B. Bauelemente) 


eg 


نوع من التشويه الذي Gas‏ في الصورة الظاهرية 
D‏ 3 
على ¿b‏ أنبوب أشعة الكاثود (مورية مستقبل 


البشمرئيات ) ينتج من déi‏ العدسة الكباربية في 
الانبوب لا تبئر ( تركز بؤريا ) الحزمة الإشعاعية الواسعة 
للصورة على واجمة الانبوب ماما في المواضع البعيدة 
عن مركز الواجهة» ومن ثم تتداخل النقط المكونة 
للصورة عند حواف dpalyl‏ € ونتسيح الصورة ó‏ هذه 
المواضع . 


fi 5 Ce 
Ki 
aberration 


aberration f 
Abweichung f 


١ 


وحدة lexi!‏ الصوتى ¿ وتساوى 538 مربعا واحدا 


in m ur 
Sabin n (Absorptionseinheit) 


4^6 


985 


ple‏ من مادة موصلة للکہرباء الغرض Al.‏ إحتواء 
وحجب المعدات الكهاربية عند تأثيرات المجالات 


الكمربائية » أو gl‏ الإقتران Geol!‏ بين دائرتين 
متجاورتين . T‏ 


E‏ كمبرستاق 
electrostatic screen‏ 
écran m électrostatique‏ 


elektrostatieche Abschirmung f 


wav 


392 


ar 


محوى EF u Al‏ من sob‏ مغنيطية عالية 


الإنفاذية لحماية المكونات yl‏ ( الإلكترونية ) من 
تأثيرات القوى الغنيطية الخارجية . 


magnetic screen 
écran m magnétique 


magnetische Abschirmung f 


"4o 


695 


4 سبك طريقة لتخليق ملتقى الشطرين الموجب والسالب 
à‏ في أنصاف | ت » Wis‏ بادخال المادة 
Ween ate "‏ (م . س ) d‏ أنصاف الموصلات e‏ وذلك بادخال المادة 
"TT"‏ الشيبة سواء كانت معطية أو متقبلة في رقاقة من مادة 
نصف موصلة موجبة أو سالبة تحت تأثير الحرارة es‏ 
تنصمر المادة المشيبة وتذيب بعضا من المادة — 
الموصلة التى تتبلور بعد ذلك عند WIN‏ 0 
YAY‏ سحابة SI‏ © كل الكهارب (الالكترونات ) المبتعثة من الكاثود 
Ange m électronique =‏ والتى JS‏ الحيز بين الكاثود والأنود في الصمام . 
Elektronenwolke f‏ 
SE à = š 8 5 a Sy à‏ 
Ve ON‏ سرعة البقعة ف البثمرئيات» حاصل ضرب عدد Gl‏ الضوئية 
5 خط | فى عدد خطوط المسح فى QAUM‏ 
ie ws‏ اون عل خط daha e‏ الدج في 
Abtastgeschwindigkeit f‏ 
E us 5 = D 42‏ 
M‏ سطوع درجة استجابة العين الحسية لمصدر ses dy‏ 
brightness 161‏ متوسط إضاءة الصورة البثمرئية . يفضل استخدام كلمة 


« الضياء » للتعبير عن السطوع tas‏ عند آياسه 
باجهزة قياس الضوء Xu)‏ الإشارة إلى العتاصر 
الكبرضوئية Coll je‏ اشعة الكاثود " 


سعة — ما » هى نسبة الشحنة الكمربائية على 
لوحيه إلى القلطية الناتجة بينهما » وتقاس بالفاراد . 


الإتجاه الزاوى ليسم بعيد » مثل je‏ إرسال أو ihe‏ 
إستقبال c‏ مقاسا بالدرجات في dëi‏ دوران عقارب الساعة 
بين ait! dll dël‏ وبين الط الواصل من نقطة 


المراقبة الى الجسم . 


vivacité f; luminosité f 
Helligkeit f 


سعة 


capacitance 
capacitance f 
kapazitiver Widerstand m 


— 


azimuth 
azimut m 
Azimut m 


وحدة شدة Spall‏ . يساوى شدة du‏ ترددها 


DI PES السمع‎ yis أعلى من‎ cy ۰ 
1 . ديسيبل‎ 


4v 


NN 


177 


e £ 


DÄ 


1035 


Sd‏ من ei‏ تشتمل على مقاومات وعثات ومكثفات 


ya‏ شبكة 
dus network 760‏ بحيث تكون دائرة كمربائية» أو عدد من 
Netzn‏ الدوائر ESE‏ 
MY‏ شبكة لبية شبكة كبربائية لا تشتمل d le‏ مصدر للقدرة . 
passive network 812‏ 
réseau m passif‏ 
passives Netzwerk n‏ 
t 5 s‏ . 
£40 شكة قط قطب مشكل من نسيج أو لولب سلى أو لوح معدنى 
ue EN. 45‏ يوضع بين الأنود والكاثود تى الصمام المفرغ 
Gittern‏ أو أنبوب أشعة الكاثود للتحكم في مرور Dys!‏ 
( الإلكترونات ) خلال الفراغ eg Jets‏ أو 
الصمام . تكون الشبكة à‏ انابيب اشعة الكاثود و 
الانابيب Zell‏ بالغاز أسطوانية الشكل 1 ثقب 
واحد فى قاعدة الأسطوانة تمر منه SA‏ 5 
SUK LS IA‏ بين الشبكة الحاجبة وبين أنود 
ET ES‏ الصمام الخماسى » وتوصل عادة بالكاثود» لنع 
SEI Des Bremsgitter n‏ من ENT‏ 
MY‏ شبكة مستقيمة الحصائص شبكة من الدوائر المكونة من »" ت في الحثات 
FN a eist, À‏ لعيار اثار فيا . 
641 عام incar‏ و WH‏ لتى تتغير قيمها بتغير التيار l zul‏ 
Linearnetz n‏ 
Æ mek . 5‏ 
يفف شبكة معوجة شبكة تشتمل على عنصر أو ATT‏ من العناصر التى 
hat wee, Ë‏ على قينة الاو الار يرا آي SW‏ 
Ll ichtlineares Netzwerk n‏ 5 
S I nic]‏ . 
Yoo‏ شحنة كمية من الكبرياء » وتقاس بوحدات كولون . والتيار 
Gees, ane‏ الكبربائى هو معدل ou‏ الشحنة der d‏ . يقال 
Ladung f‏ عن أى جسم أنه مشحون Lis‏ موجبة أو سالبة إذا 
كانت ذراته UL‏ نقص أو زيادة gl d‏ 
( الإلكترونات ) عن العدد اللازم لتعادلها . 
VTT)‏ شحنة فراغية شحنة كهربائية سالبة LL‏ الكهارب ) الإلكترونات) 
1045 


البتعثة من كاثود صمام وتتجمع في الفراغات بين 


الأقطاب وتعوق انبعاث كهارب أخرى من الكائود . 


space charge 


4f 


WA‏ الشحنة النوعية نسبة شحنة الكهرب ( الإلكترون ) إلى كتلته 
specific charge 1049‏ 
charge f spécifique‏ 
spezifische Ladung f‏ 
0۸۰ شدة شدة إشعاع موجة مستقطبة أنقيا ھی , قدرتها 
intensity 580‏ 
nd ect,‏ الساحات في مستوى عمودی على e‏ 
x Bx A RAT SA EM BEE?‏ 
EA‏ سدة الإستضاءة كثافة الفيض الضوئى الساقط على سطح ما . 
illumination intensity 551‏ 
intensité lumineuse‏ 
Beleuchtungsstärke à‏ 
U 5 5 H Kä 2 - - s ET‏ 
avr‏ $45 الإشعاع القدرة التى dus Lis‏ قي وحدة الزوايا الجسمة 
NUES em ١ zi radiation intensity 923‏ 
intensité f de rayonnement‏ فى ااه O‏ ى وحده الزمن . 
b M Strahlungsintensitàt f.‏ 
ser‏ شدة الصوت متوسط قدرة الصوت AL‏ خلال وحدة المساحات 
sound intensity 1039‏ العمودية على oll‏ امتداده عند نقطة Le‏ . تقاس 
Sale‏ بالارج / 338[ سم مريع أو بالوات / سم E. er‏ 
التعبير عنها كمسوب صوق ‘ مقارناً u‏ إسنادى 
للشدة » يوحدات الديسييل . 
Pys‏ شدة dall‏ أقصى ميل جهدى يمكن أن تتحمله مادة عازلة قبل 
bill dielectric strength 326‏ . يعبر Wo‏ عادة بدلالة وحدات القولت لکل 
سا د سنتميتر من BE‏ المادة . 
ws‏ شدة اللون dee‏ اللون التي تقترن زيادتها بزيادة تركيز SU‏ 
DE couleur 54‏ الملونة » مع ثبات باق الخواص الأخرى . 
Farbtiefe f‏ 
íY£‏ شدة dei‏ شدة Ju‏ لموجة إشعاعية هى مقدا زالمركية الكبربائية 
field strength 424‏ أو المغنيطية للمجال فى dëi‏ الإستقطاب . والموجة 
ee due‏ الكبربائية للموجة هى التى تقاس ise‏ بالمليقولت ni‏ 
الميكروقولت للمتر pr‏ بواسطة 5« قطبين طوله 
daly u‏ وقياس شدة الاشارة الملتقطة . 
déi aus Yvi‏ الک بای شدة تقاس بتدرج A‏ بوحدات القولت لكل 
electric field stre: 371‏ ستتيمەر . 


go 


ngth 
intensité f de champ électrique 
ef 


elektrische Feldstark 


متوسط معدل سريان الطاقة خلال وحدة مساحات 
صدر الموجة فى oll‏ امتدادها . 


شدة الموجة 
wave intensity‏ 


intensité f de l'onde 
Wellenintensität f 


قدرة مصدر des‏ بالشمعة . 


2* 2 245 
سدة ضوئيه‎ 
luminous intensity 


intensité f lumineuse 
Lichtstärke f 


Zoe‏ وحدات الأقطاب المغنيطية في مساحة مقطع 
654 . 


شدة مغنيطية 
magnetic intensity‏ 


intensité f magnétique 
Magnetstärke f 


14۰ 


690 


ضورة إختبارية تتكون من AL.‏ من الشرائظ 
الطولية » كل شريط منها بلون خاص . 


شرائط لونية 


4 


colour bar pattern 229 
mire f à barres colorées 
Farbbalkentestbild n 
شريط تسجيل مغنيطى شريط لتسجيل الآصوات والمرئيات » مصنوع من مادة‎ s45 
n t Pd 5 nagnetic t 696 
al الحديد‎ Lasi Gy, لدنة ) يلاستك ( مشبعة‎ bande f magnétique: 
í e ` étique 
. Gal مادة مغنيطية‎ Magnettonband n 
E t xA 28 7 x S A š 
شريط معلب شريط للتسجيل المغنيطي ملفوف على دوارتين ومحفوظ‎ T 
. داخل علبة‎ cassette 185 
cassette f. 
Kassette f. 


خط all sac A‏ امتداد موجة eL‏ ويكون Loges‏ 
على واجہتہا . 


ray 
rayon m 
Strahl m 


شفرة e‏ على قيم اللقاودات صغيرة القدرة 
والمكثفات والمنصبرات » وتتكون من مجموعة من الخطوط 


شفرة لونية 


colour code 230‏ 
Férbrodem nS‏ أو النقط الملونة . 
ge‏ ° وده 
N AY‏ الشکل الإشعاعى لہوائی ممثلا بالرسم البيانى 
pattern 813‏ القطبى للعلاقة بين شدة JUS‏ وبين اتجاهه 
mire‏ 


الزاو 3 
ب — الشكل الإختبارى edis GUI‏ على diee in.‏ 
البشمرئيات من AS‏ أشكال . 


Bildmuster n 


Za 


ars‏ شكل | dé‏ بالرسم ts‏ لشدة المجال في الإتداهات 
kl radiation pattern 924‏ حول هوائى 
diagramme m de rayonnement‏ 
Strahlungsdiagramm n‏ 
e o‏ 0 4 
C‏ 2 
de‏ 
ere |‏ 
| الشكل gr‏ الشكل المعتاد لاشہاع صف مشع 
١‏ - فصوص iile‏ 
Y‏ -المحور 
م — اتجاه اقصى شدة للمجال 
B «A‏ نقطتا نصف القدرة 
0 - إتساع الحزمة الاشعاعية 
à‏ .> .° سے 8 5 E o‏ . 
DN‏ شكل Zei J G‏ شكل يشاهد Del‏ على مورية مستقبل البثمرئيات 
e herringbone pattern 516‏ دن التداخل ‘ ويتكون o?‏ شر یط ue al‏ خطوط 
x i H 5 o. Wë diagramme m de‏ 
perturbation en boucles‏ متقارية dés de‏ حرف ۷ او حرف QS‏ 
Fernsehstôrung f mit‏ 
fischgratenartigem Linienverlauf‏ 
.14 شكل موجى تمثيل بالرسم abi uda vie‏ الاو او 
wave form 1190‏ القلطة: بدلا الزمن أو LU‏ 
forme f d’onde‏ 
Wellenform f‏ 
ich VA»‏ في أنظومة ضوئية أو كماربية » العدسة الأولى el‏ 
780 لوعو ر من خلالها الأشعة الضوئية . 
objectif m‏ 
Objektiv n‏ 
۳6 صدى أف الاذاعة ¿ صدى يضاف إلى مادة البرنامج 
echo 365‏ المذاع all‏ ترديد الصوت 5 
écho m‏ 
Echo n‏ ب - في الإتصالات olal‏ = إشارة دارت 
دورة كاملة حول الارض » e»‏ کصدی للإشارة 
الأصلية . 
à —‏ الإتصالات السلكية,» موجة انعكست عند نقطة 
من خط التوصيل تكون معاوقة Li‏ قد Ons‏ 
bein‏ 5 
ke i e -‏ ” 5 5 
AM‏ صدار ml‏ سطح تخيلى عمودى على اتجاه امتداد الموجة 
wave front | 1191‏ الكهرمغنيطية » ويكون طور الموجة عند أى نقطة فيه 
EL ai‏ متماثلا . 


هوائى يتكون من عنصرين مشعين أو أكثر طول 


, 


I e 
صف مشع‎ 18 
š وے‎ - 
كل منها يساوى نصف طول الموجة المشعة . وتكون‎ Pem amay a an 25 
$23 Strahlenrelhe f 
هذه العناصر مرتبة محيث تركز الطاقة المشعة في اتجاه‎ 
العناصر أو في‎ déi واحد أساسا» اما عمودى على‎ 
. نفس اتجاهہا‎ 
Dé 
. وثابت‎ de صفير نغمة حادة ترددها‎ 4۷ 
whistle 1197 
sifflet m 
Pfeife f 
es? bcd š 4 
صمام أنبوب زجاجى مفرغ ومحكم الغلق » يشتمل على‎ 1150 
=, 5 * 
الإلكترونات ) وأنود تسلط‎ ( GS كاثود يبتعث‎ SC? ER 
5 6 
Gen موجبة بالنسبة للكاثود » ليعجل‎ Ll عليه‎ 
الكهارب امبتعفة . قد يشتمل الأنبوب على أقطاب‎ 
أخرى بين الكاثود والأنود للتحكم في تدفق الكهارب‎ 
res 
تيار‎ A أنبوب مفرغ محكم » توى على کاثود‎ de) صمام‎ 1116 
€ ) کہربائی ليجعله يبتعث الكهارب ) الإلكترونات‎ thermionic valve 1115 
أنود يسلط عليه جهد موجب بالنسبة للكاثود‎ je, 
وعلى أقطاب أخرى‎ Mell فتجذب اليه الكبارب‎ 
. العادة للتحكم في تدفق الكمارب‎ d 
z 
يعمل كمحدد للإشارات القوية التى تزيد‎ ple  زوجحملا صمام الشعاع‎ £A£ 
dt < يعمل‎ «Sj, « شدتہا على منسوب معين‎ gate Dea valve 484 
ube m de pl 
للإشارات الضعيفة . وعادة ما يسبق هذا‎ E Doppelstromtorstran 
band اق أجهزة استقبال الموجات الضمئة‎ phell 
. دائرة مميز لتسوية التعديل الإتساعى في الإشارة‎ 
dee 
بكينية خاصة تزيد‎ Annas 1555 شبكة‎ d بشبكة إطار به سام‎ alaa Zei 
frame grid valve 454 


من حساسيته نتيجة لزيادة قدرتها على التحكم في دفق 
الكهارب ( الإلكترونات ) المبتعث من الكاثود . وتلف 
الشبكة على ite‏ نسيج محبوك من أسلاك رفيعة lde‏ 
وتوضع أقرب إلى الكاثود مما في الصمامات الأخرى ٠.‏ 


tube m à grille d'image 
Spanngitterröhre f 


WÉI‏ صمام القدرة الشعاعىي صمم أو أنبوب كباربى یت رکز فيه سيل الكهارب 
beam pomer ane ù 124‏ ( الإلكترونات ) A‏ صورة حزمة ضيقة لزيادة القدرة 
er‏ يمكن إخرا kai‏ 
ORCI ERO.‏ إخراجها من الصمام . 
Elektronenbündelung‏ 
۱۴۹ الصوت أ فرع من العلوم الفيزيائية يختص بتوليد وامتداد 
sound 1036‏ واستقبال الإهتزازات 5 
Schall m; Ton m‏ ب تضاغط متردد A‏ كحركة موجية 3 
الأوساط الغازية al‏ السائلة أو الجامدة ,2 أو 
الإحساس الناتج من تأثير هذا التضاغط على 
الأعصاب السمعية . 
z =‏ 1 * الطريقة المستعملة في المستقبلات البثمرئية حيث تستخدم 
c‏ جتين 
hs 8 d‏ - الموجة ALLE‏ للصورة والموجة الحاملة للصوت الصاحب 
intereazrier sound 5 583‏ لإنتاج إشارة مشكلة التردد يكون ترددها angel‏ 
Se BOLE‏ مساويا للفرق بين ترددى الموجتين Lil‏ . 
مجع . قر Lai d À Te 2; zi‏ 
A:‏ صوت ثنقنو ى TF C»‏ من gs AT o wi‏ - 
Cul BEID OAL stereo sound 107‏ يصدر Ans‏ الصوت . c‏ 
1 و الإنساس بن 205 الأذيق oi d GA Se de‏ 
L dën dy‏ صارا حتف ael Geld‏ 
صغيرا . 
Pan å‏ 3 ت je‏ ت الثنقنوى من مصدر صوتو 
q v‏ صوت ثنقنوی زائف .| توليد صوت ثل للصوت الثنقنوى 9 9 Ë‏ 
š 7 b E Ne 1 Sê e do-‏ ¿ 
EE ge‏ إحادى القناة ur‏ طريق kai > di d Wéi Ade‏ 
وتأخير الصوت الصادر من n‏ آخر بوسائل صوتية 
S> 5‏ 
ake Që -3‏ عم SI‏ ن الحاملين المضمنين 
T‏ الصوت المصاحب صوت يتولد من التداخل بين DG‏ 
ll accompanying sound 15‏ الصوت والصورة في نفس قناة البثمرئيات . 
Begleitgeräusch n‏ 
à‏ امتداد الأصوات خلال الأوساط 
Al 3‏ 
Yi‏ صوتيات العلم الخاص بدراسة > 
mme‏ والياطات . هذه الدراسة تشمل آثار وتطبيقات 
Met ee Ee "‏ 


الإنعكاس والإنكسار والحيود والإمتصاص والتداخل . 
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tes dé عل سطع ما‎ glat el Saa oor 
. ضوئية‎ image 553 
تصوير‎ UT للمنظر المصور يتكون في أنبوب‎ gi - ب‎ 
موزعة على عناصر اللوح‎ Slim من‎ siii 
قيمة الشحنة غل کل‎ ui . الفسيفسائى الضوئى‎ 
á المناظرة‎ de LA اللوح يفير سطوع‎ a علصر‎ 


, qned Je 
على أشكال هندسية وتفاصيل‎ des is, m صورة إختبارية‎ — 
الارسال قبل بده الارسال مباشرة‎ olke SH PR. dotari WM 
العادة » لتمكين المشاهدين والفنيين من ضبط‎ 5 image f test; mire f 
. الاستقيال‎ š zal 


I mai 
mung D "d hid 
1 ach 
TER c Bu | 
Le E 
[hin dll s T FT. o s| 


الشكل tt‏ - صورة اختبارية 


p s UL 
IN ete 


im wl ! x 


> b 
صورة سالبة صورة على مورية مستقبل البثمرئيات يكون سطوع‎ vov 
» تفاصيلها منعكسا» فتظبر أجزاؤها البيضاء سوداء‎ — Dër image | = 

< ives Bild n 
. Lo negatives 
الصوت » وللتحد من مداه‎ Zil, ضاغط نبيطة لتقليل مدى‎ Yor 
الحركى بدون إحداث تشوه ملموس له‎ omite m u 
- Kompressor m 
من‎ QS » قمم وقيعان متناوبة سن حيث الإتساع‎ vil Gë LA] 
, AA HI QUAE Ov بين مذبذبين أو‎ dou deus beats 131 


battements mpl 
Schwebungen fpi 


اشعاع كبرمغنيطى قادر على تنبيه العين ليتولّد 


الإحساس البصرى . 


ضوء 
light‏ 
lumière f‏ 
Licht n‏ 


ضوء النهار الطبيعى أو الضوء الإصطناعى في المكان 
الموجود ابه مستقبل البثمرئيات والذى ينعكس على 
els‏ أنبوب أشعة الكاثود فيضىء سطحها الخارجى 
إضاءة متساوية ويقلل سن تباين الصورة الظاهرة 
Lie‏ . 


Le ضوء‎ 


ambient light 
lumière f ambiante 
Umgebungslicht n 


لإشعاع موجة لها طول معين » هى النسبة بين قيمة 
الضوئية النوعية للإشعاع وبين قيمة الضوئية النوعية 
للإشعاع الذى يصاحب أقصى ضوئية نوعية . 


مدى إحساس العين بالسطوع . هذا الإحساس 
يتغير بتغير لون الضوء المؤثر مع ثبات السطوع » نظرا 
لاختلاف حساسية العين للضوء باختلاف ail‏ . 


e 2*4 S 
relative luminosity 


luminosité f relative 
relative Leuchtstärke f 


الضوئية النوعية 
luminosity‏ 

luminosité f 

Helligkeit f; Leuchtkraft f 


الأثر الذى يحدثه وجود إشارات غير مرغوب ki‏ 
B D D‏ و z‏ 
á‏ أنظومة للإتصال سواء أكانت هذه الإشارات متولدة 


في الأنظومة أم WE‏ من „ile‏ 


E 


ضوضاء تسمع كخلفية متواصلة ثابتة gom‏ 


d E 
er للإشارات بسبب القلطية العشوائية المولدة من‎ 
. موصلات ومكونات الدائرة‎ d الحرارى‎ 


ضوضاء 

noise 

bruit m 

Geräusch n; Rauschen n 


ضوضاء الدائرة 
circuit noise‏ 


bruit m de circuit 
Leitungsgeräusche npl 


400 


955 


WA 


676 


var 


763 


yır 


213 


E‏ الضوضاء LU‏ عند ihm‏ معينة في أنظومة 
كبربائية تحت الإختبار عندما يتوقف مرور الإشارة 
المرغوبة في الانظومة . 


الضوضاء الأساسية 
basic noise‏ 

bruit m de base 
Eigenrauschen n 


1.4 


109 


ضوضاء صوتية أو ST‏ عشوائية» تكون طاقتها 
É‏ الدورة الواحدة 0 على مدى نطاق محدد من الترددات» 
متساوية . 


ضوضاء بيضاء 
white noise‏ 


bruit m blanc 
weißes Rauschen n 


1194 


1199 


الضوضاء SA‏ في je‏ الإستقبال أو المكبر (Ani‏ 
تمييزا لها عن الضوضاء XLI‏ من الإضطرابات ep‏ 
أى غير المتولدة في الجهاز. 


ضوضاء الجہاز 
set noise‏ 

bruit m de fond propre; 
bruit m inhérent 
Eigenrauschen n 


1۰1۲ 


1012 


ضوضاء 


ضوخ ارية ب - Sé‏ 
4 و ( الإلكترونات ) في الموصلات ol‏ > وهی en‏ 
L bruit m thermique ue‏ عنام days‏ ارة الموصالات UL sius‏ وباتساع 
th i‏ ر 3 d‏ 2 
"i at ermisches Rauschen n‏ . 
m . Éa‏ . الاغطانات 
AA‏ ضوضاء خلفية ضوضاء Lans‏ عن BS She‏ من FAI‏ 
ST Ë‏ الأولية التى تحدث في أوقات عشوائية M CC‏ € 
Grundgeräuschn‏ صوتية أو كخوار أو فحيح . يقاس منسوب الضوضاء 
بالديسيبل كنسبة إلى منسوب الاشارة . 
vr‏ ضياء الضوء الصادر من سطح مضيء LI‏ بالإشعاع ‚ul‏ 
ë d luminance 673‏ انعكاس ضوء مصدر آخر عليه . سطوع سطح L‏ 
minane f |‏ ,قاسا بالقدرة الضيائية لوحدة مساحاته . 
الضياء عند نقطة من سطح ما هو خارج قسمة الشدة 
الضوئية لعنصر متناهى الصغر من السطح حول النقطة 
في اتجاه معين على مساحة العنصر المسقطة على مستوى 
عمودى على هذا EYI‏ . 
AV:‏ طبقة ej‏ الصوت التى lasase‏ 0355 | أو موقعه 
à id 70‏ لو 
TE m I‏ 
Tonhôhe f‏ 
"T 3,3 ša‏ 
P^‏ طبقة pal‏ طبقة n‏ على جانبى ملتقى الشطرين السالب والموجب 
depen HI tion ES‏ في مادة نصف موصلة JE‏ فيها GES‏ حوامل الشحنة 
physikalische Sperrchieht f‏ بسبب الإنحراف المبدئى عبر الملتقى » فتتأسس على 
الجانب السالب من A‏ شحنة موجبة وعلى الجانب 
الموجب فيه شحنة سالبة . يزداد عمق طبقة النضوب 
عند تسليط جهد انحياز عكسى cle‏ ويقل عمقہا 
بتسليط ya‏ إنحياز is auf‏ . 
m N. i 5 ii e‏ اي ` 
= طبقة حاجزة طبقة كهربائية OSS‏ عند ملتقی Se qe Ge‏ 
T "e barrier layer ui 5‏ 
gouche f de barrage‏ موصل » وتحقق تطابق منسوبى فيرمى للطاقة في المادتين . 


Alès ib DI‏ منطقة في الطبقات Hell‏ للجو توصل ely Sl)‏ نتيجة 
St Heaviside layer ide 313‏ الغا“ u | 0 cm‏ 
eouche de ene‏ تاين العازات الجوية فيها بفعل الأشعة فوق البنفسجية 
التى k=‏ الشمس . تتكون المنطقة من مجموعة من 
الطبقات على ارتفاعات مختلفة من سطح الارض . وجود 
هذه المنطقة يفسر ebl‏ موجات الراديو حول الارض . 
n É š mM‏ 
YYA‏ طفاوة في أنبوب أشعة الكاثود » ظبور البقعة الضوئية على 
coma 238‏ شكل الذنب بسبب عدم الحاذاة بين مصدر الحزمة 
coma m‏ 5 97 = 
LUS Koman‏ وبين الانظومة الضوئية الكبهاربية . 
a= - . e - A‏ 
ev‏ طفاوة غير منتظمة تشوه يحدث في الصورة البثمرئية بسبب ميل 
anisotropic coma 51‏ ^ الشيئية › وهى العدسة الكبربائية الاولى المجاورة 
rier‏ ال Cana e and‏ للكاثود ce‏ للکہارب ) الإلكترونات ( 5 
04 طنين صوت عميق منخفض التردد ›» غسر مرغوب فيه » 
i vai tb x‏ نات تيا 
vg ronflement m 56‏ مستقيل و مكبر چ من sue‏ جن JE‏ 
p‏ المنبع أو فتائل الصمامات أو الموجات الناتجة من تقويم 
جد المنبع بالحث أو التوصيل إلى بعض مكونات دائرة 
Ht!‏ 
n^ Are‏ العلاقة بين القلطية والتيار في دائرة مفاعلة . 
phase 833‏ 
phase f‏ 
Phase f‏ 
yay‏ طول الموجة المسافة بين سطحين عموديين على dei‏ امتداد الموجة 
wave length 1193‏ طورها عند هما متماثلان » أو المسافة بين 092 موجه 
Near‏ وذروة سوجة أخرى تعقيها . 
wll Joie ch el Lil deal AN: ` ell e di che veo‏ 
natural wave length 755‏ يسبب Alben‏ وسعاته الموزعة» ويديم فيه تيارا 
eg‏ 
! 
ab vof‏ مدى من الترددات موجاتها لہا خواص (A AL.‏ 
spectrum 1054‏ مثل طيف الترددات الإشعاعية الذى du‏ بین Y‏ 
Spektrum n‏ كيلوهرتز و + مليون ميجاهرتز» أو lan Gb‏ 


الصوتية الذى تد من ٠١‏ هرتز الى ٠٠١‏ كيلوهرتز . 


Lef 


مدى الترددات التى يشملها الاشعاع الکہرمغنيطى 
والذى بمتد من حوالى ٠‏ دورات à‏ الثانية الى ٠١‏ 
مرفوعة الى الاس ١١‏ دورة في الثانية . ويشمل الموجات 
الاشعاعية عند الحد الادنى للطيف واشعة Le‏ عند 
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الشكل to‏ - جزء من الطيف الكبرمغنيطي 


١‏ -الوحدات انجستروم v‏ موجات قصيرة 


y‏ -الوحدات ميكرون Oley ır‏ متوسطة وطويلة 
v‏ - الوحدات ١4 Sa‏ - وصلات من نقطة الى نقطة 
$ — لوانت :مر ١٠٠١-16‏ انمجستروم 

Yn LE ail o‏ الضوء البنفسجى 
> -اشعة رونتجن NN‏ 

v‏ -اشعة فوق البنفسجية ١8‏ -الضوء الاخضر 

JUS JE الضوء‎ ya ضو مرئى‎ A 

٩‏ ساشعة تحت الحمراء v.‏ الضوه الاحمر 

٠‏ - موجات ميكروية ٠٠١-١‏ ۷ انجستروم 

١‏ - ترددات عالية جدا v Y‏ طول الموجة 


ab‏ كبرمغنيطى 


electromagnetic spectrum 


spectre m de longueurs d'ondes 


électromagnétiques 
elektromagnetisches 
Wellenlängenspektrum n 


Yvy 
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التغير d‏ توزيع التيار في موصل يحمل LE‏ مترددا 
وقي مقاومته الفعالة عندما يقترب منه موصل آخر تقاريا 
وثيقا . 


ظاهرة التقاربية 
proximity effect‏ 


effet m de proximité 
Näherungseffekt m 


طفرات متعاقبة في مغنيطية الحديد» أو xd‏ مادة 
مغنيطية أخرى » تحدث أثناء إقلال أو زيادة القوة 
المغنطة . يمكن سماع هذا ZI‏ كطقطقة خافتة في 
مكبر للترددات السمعية في ظروف خاصة . 


ظاهرة باركباوزن 
Barkhausen effect‏ 


effet m de Barkhausen 
Barkhausen-Effekt m 


۹۰۱ 


901 


۱۰۱ 
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أ- تغير ظاهرى في التردد يحس به oA‏ من 
مصدر حركة موجية أو المبتعد عنه» أو الشخص 
الشابت عند تحرك المصدر LIAI‏ منه أو ابتعادا 
عنه . 

ب - تغير في نغمة الصوت السموع عند اقتراب 
مصدره من السامع أو ابتعاده عنه . 


ظاهرة دوپار 
Doppler effect‏ 


effet m Doppler 
Doppler-Effekt m 


Piv 
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V. Y£‏ ظاهرة EAD‏ تغيرات عشوائية في التيار البتعث في الصمامات 
A wa‏ كل Sp cos M hof‏ بسبب ما يسمى « الضوضاء 
Sehroteffekt m‏ ^ الطلقية «. 
A - - H - n‏ 
vn‏ الظاهرة ١‏ لقشرية تركز التيار قرب السطح الخارجى ( قشرة ) لموصل 
skin e ai 1030‏ يسرى فيه تیار متردد . وکلما زاد تردد التيار قل 
km‏ تغلغله إلى داخل جسم الوصل وزاد تركزه في تلك 
القشرة الرقيقة الخارجية . 
vvv‏ ظاهرة ميلر أثر التغذية المرتدة من أنود صمام مكبر الى شبكة 
Miller effect 733‏ تحكمه نتيجة السعات الداخلية للصمام بين هذين 
ek m‏ القطبين » والتى ينتج due‏ زيادة d‏ سعة مسدخل 
الصمام بين شبكته Ls HI‏ وكاثوده 5 
D D f n . - f [4 - -‏ 
aro‏ ظاهرة Qu‏ تولد فرق جمد مستعرض في موصل أو نصف des‏ 
Hall effect 505‏ حامل للتيار عند تعرضه لجال مغنيطى . 
effet m Hall‏ 
Hall-Effekt m‏ 
TIT‏ ظل اللون لون له نفس ¿š‏ اللون وتشبعه » ولكنه أقل an‏ 
shade 7 1013‏ ضوئية . 
teinte f.‏ 
Farbton m‏ 
Qañesteurm =‏ المجبارء وتستخدم لزيادة طول مسار الموجات الصوتية 
 Prallplattef‏ - 1 
بين مقدمة الجهار وظهره . 
ove‏ عازل مادة Y‏ توصل الكمرباء تستخدم لعزل des‏ عن 
Jes insulator 574‏ آخر أو عن الارض . 
isolant m; isolateur m‏ 
Isolierkórper m‏ 
(af‏ عازل Y $6 db wë‏ توصل الكبرباء LEK‏ جذب وتنفير 
dielectric 320‏ الكبهارب (الإلكترونات ) . إذا حشيت المادة بين 


لوحين من مادة موصلة كونت مكثفا لو سلطت عليه 
قلطية مترددة مر في المادة العازلة تيار إزاحة يزداد 


D 


بزيادة تردد القلطية المسلطة عليما ويسبقها A‏ الطور. 


J.o 


diélectrique m 
Dielektrikum n 


محوى أو مبيت للمجهار بحسن استجابته للترددات 


AL‏ عا کس الجهير 
113 مدن HIE‏ ` المنخفضة , وذلك بالسماح للصوت المنبعث من ظهر رق 
slt Eë . , Baßreflex m‏ نة » gt‏ علاقات 
امجبار بالخروج من فتحة لہا m irs‏ ت 
طورية صحيحة e‏ لتقوية الصوت المنبعث من أمام ea!‏ 
val dux Sh q‏ “أت af‏ الوه LU‏ 
| مرحلة لا تحدث أى ب او me‏ )8 
AYA‏ عاكس الطور S i‏ : 
phase Inverter 838‏ الداخلة kel‏ € ولکنہا > Le‏ معكوسة الطور. 
inverseur m de phase‏ 
Phasenwender m‏ 
nr‏ عامل GLEN‏ معكوس عامل التكبير . النسبة بين تغير متناهى 
penetration factor 824‏ الصغر à‏ قلطية الإشا ره على شبكة العام وبين التغير 
puranti m O‏ الناتج في قلطية الإشارة الخارجة من الأنود . 
Aen‏ عامل Mët)‏ النسبة بين فلطية الإشارة عند مدخل es‏ إستقبال 
pickup factor 856‏ وبين شدة dle‏ الإشعا المستقبل + يذ كر هدا العايل 
heko‏ مقرنا ممعاوقة المدخل واتجاه واستقطاب الإشعاع وای 
متغير آخر . 
e‏ عامل الامتصاص نسبة الاشعاع الذى لا gau‏ الى الاشعاع الكلى 
Jill absorption factor H‏ الى الوسط š‏ 
facteur m d’absorption‏ 
Absorptionsfaktor m‏ 
o44‏ عامل التخدّفيّة زيادة في القاومة الفعالة للف له نواة من مادة 
hysteresis factor 544‏ مغنيطية نتيجة لفقد التخلفية x Las‏ فيه تيار شدته 
Ya t facteur m d'hystérésis‏ 
wl Hysteresebeiwert m‏ واحد عند دردد معین . 
vey‏ عامل التعظم ( أو التكيير) عامل sue‏ انتقائية محث ما عند تنغيمه بواسطة 
AL — eteur m d'amplitication ER‏ يساوى. النسبة بين مفاعلة الملف عند 535 
e Vergrößerungsfaktor m‏ 
معين وبين مقاومته . 
£5 عامل التكبير مقياس للعلاقة النسبية بين مقدار التغيير في قلطية 
amplification factor on 46‏ الإشارة على الانود وبين التغير É‏ قلطية الإشارة على 
Verstärkungsiaktor m‏ شبكة التحكم A‏ الصمام الكباربى عند تثبيت شدة 
تيار الانود . يرمز لعامل التكبير بالرمز (u)‏ 
415 عامل Taped‏ مقياس لقدرة عنصر أو دائرة على اختزان الطاقة . 
Q factor 916‏ وقيمته للملف أو المكثف هو مقسوم المفاعلة على المقاومة 


الذاتية Jules . al‏ الجودة لدائرة الرئين مقياس 
لانتقائیتما . 


facteur m Q 
Gütefaktor m 


أ النسبة بين اتساع ذبذبة أو اهتزازة ous‏ 
اتساع الذبذبة أو الإ هتزازة التالية لها . 
lo‏ بين معاوقة الحمل ومعاوقة à c‏ 

مكبر قدرة للترددات السمعية . 


LA موجة‎ - tx الشكل‎ 
الزمن‎ - Y 6 عاستإلا-١‎ 
A 
— =s dl عامل‎ 

2 


Lö عامل‎ 


damping factor 


coefficient m d'amortissement 


Dampfungsfaktor m 


النسبة بين سرعة موجة إشعاعية Al‏ 53 تسرى d‏ 
خط إرسال أو موصل وبين سرعتها في pli‏ الحر. 


عامل السرعة 
velocity factor‏ 


facteur m de vitesse 
Verkürzungsfaktor m 


yay 
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عامل يبين مدى ابتعاد هيئة موجة تيار متردد عن 
ui JL‏ الجيبية السليمة » ويصلح مقياسا محتوى 
الوجة من التوافقيات . 

وهو نسبة قيمة جذر متوسط مربعات الموجة إلى قيمتها 
المتوسطة . 


عامل الشكل 


form factor 
facteur m de forme 
Formfaktor m 


££4 


مقياس الضوضاء المتولدة داخليا A‏ أنظومة للإتصال . 
وهو النسبة بين قدرة الضوضاء الكلية» في وحدة 
اتساع النطاق الترددى » الموصلة إلى مخرج الأنظومة e‏ 
وبين الجزء من هذه القدرة المتولد عند مدخلها . 


عامل الضوضاء 
noise factor‏ 


facteur m de bruit 
Rauschfaktor m 


لف 
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أت si Ae? det At‏ بالقدرة» هو 

العامل الذى يجب أن "es‏ فيه حاصل ضرب 

نی jl‏ المتردد والقلطية i52 AM‏ لابجاد 

ii, Ee‏ للقدرة في الحمل . وهو يساوى 

جتا 0¿ حيث 0 هى زاوية الطور بين القلطية 
والتيار. 

ب - للمكثف » هو مقياس للفقد فى عازله . ويعبر عن 
الفقد بدلالة الزاوية س التى تقل بها زاوية الطور 
بين التيار والقلطية عن 4٠.‏ درجة. Jeles‏ القدرة 
d‏ هذه ¿JULI‏ يساوى جا , 


النسبة بين القيمة الفعالة أو قيمة جذر متوسط مربعات 
Sit‏ الوعات وبين hono‏ قيمة القلطية Al‏ كلا . 


£- 
نسبة متوسط امد الابضة إلى متوسط الفاصل الزمنى 
بين نبضتين متتاليتين في سلسلة من النبضات . 


جزئين من دائثرة . 


أ أداة لتبثير الإشعاع ( تركيزه بؤريا ) . 
ب - ترتيبة من الأقطاب dy‏ مجالا كبربائيا 
يستخدم لتبئير الكهارب ( الإلكترونات ) في حزمة 
إشعاعية . 


AAA‏ عامل القدرة 
power factor 888‏ 
facteur m de puissance‏ 

Leistungsfaktor m 

۹۸۱ عامل المويجات 
ripple factor 981‏ 
facteur m d’ondulation‏ 

Welligkeitsfaktor m 

4.4 عامل خدمة النبضة 
pulse-duty factor 909‏ 
taux m d’impulsions‏ 

Impulstastverhältnis n 

we 

er‏ عبارة 
jumper 606‏ 
câble m de renvoi;‏ 

câble m volant 

Schaltdraht m 

“YA‏ عد سة 
lens 628‏ 
lentille f‏ 


Linse f; Objektiv n 


عدسة مصنوعة من Ale sole‏ للكهرباء »> تستخدم 
dn x55)‏ كيز الإشعاع عند الترددات فائقة Sall‏ إلى 


حزمة ضيقة . 


dielectric lens 


lentille f diélectrique 
dielektrische Linse f 


uit 


abc d "e" مركبة كل كلب على‎ KA 


يمكن تغيير بعدها dag Lef ei‏ تعر Sa‏ 
الصورة مع بقائہا اتا م ركزة بۇريا 5 


Jle à‏ البصريات الكبربائية e‏ العدسة الثقبية ھی 
ثقب d‏ قطب de‏ شكل لوح يفصل بين mle‏ 
Div Ss‏ 7 


@ “< 
e عدسه تزود‎ 
zoom lens 

objectif m à distance 
focale variable 

Linse f veränderlicher 
Brennweite 


S A s 
عدسة ذقبية‎ 
aperture lens 


lentille f éiectronique 
Elektronenlinse f 


WA 


YAY‏ عدسة RS‏ 2 نبيطة re‏ في أنابيب أشعة الكاثود والمجاهر 
electron lens 387‏ الكباربية لتبثير دفق الكهارب ) الإلكترونات ( بفعل 
Es 5 lentille f électronique‏ 
cle Élektronenlinse f‏ كهربائية أو مغنيطية . يتم لم أو نفريق دفق 
الكهارب بالتحكم في توزيع الجال . 
ovy‏ عدم الإستقرار حالة تمحدث في المكبر بسبب Ee?‏ في دائرته 
ف instabilite f‏ غير مرغوب فيه Jed‏ إلى المكبر Any TM de‏ 
Instabilität f‏ 
تجعله سيالا للتذبذب ذائيا . 
iis VAY‏ 3 الموحة المستقرة » نقطة أو خط أو سطح dle à‏ 
Ww. z 3‏ 
SÉ T‏ انتشارها تكون قيمة متغير ade‏ عندها أقل EL‏ 
z z Knotenpunkt m‏ 
Ags‏ عكس الطور توليد إشارة عند الخرج » منعكسة الطور عن SU‏ 
Perret, ep‏ المدخل » مثلما يحدث في المكبر التقليدى المستخدم فيه 
Phasenumkehr f‏ الصمام الثلاثى 1 
e‏ عمق ail‏ مين مقياس للتغير 3 pe.‏ الموجة iL‏ عند تضمینہا 
Sege a‏ اتساعيا لإشارة » u aus be‏ بنسبة التضمين المئوية 
Ausstenerungesred m‏ أو عامل التضمين . عامل التضمين أو عمقه يساوى 
نسبة الفرق بين قيمتى أكبر وأقل ges‏ ىق دورة 
واحدة للتضمين إلى grt‏ هاتين القيمتين . 
سه 
Ao4‏ عنصر الصورة أقل جزء تحلل اليه الصورة في عملية السح . 
er 329 picture element 859‏ طول ضلعه يساوى المسافة بين خطين متتاليين 
liées ie‏ 
o۸‏ عواء ‏ صوت مستمرء غير مرغوب فيه» خارح من Mem‏ 
Juil howi. 538‏ أو استماع Nen xxi c‏ مرتدة كبربائية أو 
hurlement m‏ . 
Meulton m‏ صونية من مخرج Ze)‏ إلى مدخله عادة » Je‏ التغذية 
الزتدة من المجهار إن لأقط الصوت . 
4 عومرة تداخل مع الإشارة المطلوب استقبالهبا من إشارات 
eer ihe jamming 604‏ تجعل الإشارة المطلوب JÈ lan‏ 


مفهومة . 


interférence f; brouillage m 
Störung f (durch andere Sender) 


صمام ثلاثى مكبر وأنبوب أشعة كاثود صغير داخل 


ple E غلاف زجاجى واحد . بين العين التغير‎ magic eye eid 
Jem الموجة الحاملة في منغم أو منسوب التسجيل في‎ mm magiaue a 
تسجيل على الشرائط . تعمل بتكبير جزء سن الإشارة‎ 
وتسليطه على شبكة للتحكم تتحكم في الحزبة الإشعاعية‎ 
. الكباربية لاظهار شكل مضيء على الواجبة الفلورية‎ 
شديدة كانت القلطية‎ Aa فإذا كانت الإشارة‎ 
السلطة على شبكة التحكم لأنبوب أشعة الكاثود موجبة‎ 
وعالية وتقاربت الساحة الظلالية الحددة على الواجهة‎ 
. الفلورية‎ 
Ra 
SA 
a 
| 
a 
السحرية‎ Zell الشكل 47 - الدائرة الكبر بائية وتركيب وعمل‎ 
للعين‎ Ah ۾ - تركيب والرمز الكبر‎ 
توصيل العين في الدائرة‎ — b 
BEY! في غياب‎ owl شكل‎ - e 
شكل العين عندما يكون الجباز منغما عند تردد الاشارة‎ - d 
المستقبلة‎ 
-الى مكبر الترددات الوسطى‎ | 
وصلت النمايات الذروية‎ I] ينتج‎ GU oll Oe ۳44 
لجموعة من المنحنيات » مثل غلاف التضمين الذى‎ envelope 399 
التغير في اتساع الدورات التتالية لوجة حاملة‎ cns WEE 
. مضمئة إتساعيا‎ 
فاراد الوحدة العملية للسعة» وتساوى سعة مكثف يختزن‎ DD 
adb شحنة قيمتها كولوم واحد والفرق بين جہد‎ a 414 
. ls قولت‎ Fama’ 
مستقبل البثمرئيات» دائرة تستخلص نبضات‎ d Lil فاصل نبضات‎ ۴۳ 
sync separator 1093 


الزامنة من إشارة الرؤية الركبة . 


séparateur m du signal 
de synchronisation 
Amplitudensieb n 


. الإشارتين عند مخرجيهما عكس طور الأخرى‎ Ve e sa 
Phasenteiler m 
. أ وحدة تكرار كمية دورية‎ ë WA 
AES Tp 
ما ب الزمن الذى تستغرقه وحدة التكرار.‎ 826 
Periode f 
مسح مال الصورة البثمرئية‎ oj فترة عند نهاية‎ dei s>) š à £\4 
Ys إرسال نبضات مزامنة المجال » ولا يتم‎ le يتم‎ field blanking interval 419 
` ال معلومات الصورة‎ | Intervalls m ag 
12 2* — fidilüdaustastperiode f 
5 7 VAN 
2 
M / E G 41 
D Z 
a Be Ta ^R 
f \ 
كال‎ V) | [^ i 
Bee N j 
GN 
في الموجة اابثمرئية بالنظام‎ dal eel الشكل ۸ -فيرتا‎ 
) خط في الصورة‎ Ave) الاوروبى‎ 
اللطوط الزوجية‎ Jie - ١ 
محال الخطوط الفردية‎ y 
همه‎ - - 
الفترة الزمنية بين الحافة .المتأخرة لنبضة المرّامئة‎ ec فرة‎ D 
الافقية وبين بداية الدفعة الرواقية اللونية في موجة‎ اreereway‎ 157 
1 ï یات اللو‎ azl WEE 
Us شعيرة ملفوفة سن مادة مقاومة للكهرباء بمرر‎ A í£Y^ 
-3 3 سه‎ = 
an الصمام فتبتعث‎ A الكائود‎ cn التيار لتسخن‎ ament m “ 
. ) الكهارب ) الإلكترونات‎ Glühfaden m 
فرجة الشرارة مسار إلى الأرض منخفض المقاومة في اللوحة اللطبوعة‎ Ve EN 
1047 


< , قفز ومیضی‎ ol من تأثير‎ fe} » بثمرئيات‎ Ja 
في أنبوب أشعة الكاثود بين الأنود والأقطاب‎ Gas أن‎ 
٠ az. القلطية القرية‎ La 


spark gap 
éclateur m à étincelles 
Funkenstrecke f 


القوة الدافعة الكهربائية بين نقطتين » أو معدل Ji‏ 


Ant‏ فرق اليد 
potential difference 884‏ الطاقة لمداومة Jar‏ التيار Lens‏ . 
différence f de potentiel‏ 
Potentialdifferenz f‏ 
m"‏ 5 52° الإبتعاث 4 للضوء بواسطة بعض coll‏ مثل 
phosphorescence 844‏ كبر يتيدات الزنك والكالسيوم 6 يعد زوال المستثير 
e" phosphorescence f‏ 
sei Phosphoreszenz f‏ لهذا الابتعاث 8 
steel VEN‏ ( موزايك) سطح مبتعث للكبارب ( الإلكترونات ) تحت تأثير 
mosaique f =‏ الضوء » يوجد في أنابيب مصورات البثمرئيات e‏ ويتكون 
Mosaik n‏ من جموعة من الخلايا المعزولة as‏ عن بعض 
wes 2- "‏ 
تسقط عليها أشعة الضوء من المناظر المصورة فتتكون 
عليها شحنات كمربائية LIS‏ مع شدة الضوء 
الساقط عليها . 
sah‏ فص" من المنحنى القطبى لشدة de‏ إشعاع dise!‏ في 
idl eent lobe 661‏ . 
lobe m‏ 
Strahlungslappen m‏ 
A SV‏ مقدار الإنخفاض من قدرة الإشارة أو تيارها أو Gell‏ 
loss 667‏ نتيجة مرورها à‏ دائرة أو عند kaa‏ دن نقطة a‏ 
Bis‏ أخرى» Lb‏ بوحدات Le ll‏ 
m "‏ الإيلاج إنخفاض في القدرة الواصلة الى حمل ما بسبب إيلاج 
perte f par insertion ge‏ دائرة سالبة أو حول طاقة بين الصدر والحمل . يعبر عن 
Sole saul Einfügungsverlust m‏ بالدي Be‏ بين القدرة lelos E‏ 
المصدر MP à ne idl‏ الدائرة أو dsl‏ وبين 
القدرة الواصلة بعد إيلاج الدائرة أو daal‏ . 
Tau) DD "‏ دائرة إرسال» الفقد في القدرة SW‏ سن التقارن 
absorption loss F3 D‏ بدائرة مجاورة . 
perte f par absorption‏ 
Absorptionsverlust m‏ 
Ye‏ الفقد el pal‏ القدرة المبددة في صورة A Se‏ العازل عند تعرضه 
 dieiéctrie loss 325‏ لجال Je bach‏ التردد . S‏ تنتج الحرارة من احتكاك 


جزيئات العازل — الإنعكاس adi‏ في القطبية . 


perte f diélectrique 
Dielektrizitätsverlust m 


دائرة مرشحة Jay‏ أو إقلال الفعل التبادلى بين 
مراحل التكبير نتيجة معاوقة مصدر إمدادهما بالقدرة 
Le ZS: zul all‏ . 


GG فك‎ 


decoupling 
découplage m 
Entkopplung f 


الوحدة العملية للقوة الدافعة الكبربائية أو فرق 
Xl‏ . 


14۷ 


الطاقة التى يكتسبها الكهرب ( الإلكترون ) عند 


زيادة جهده ,مقدار قولت واحد . 


electron volt 
électron-volt m 
Elektronenvolt n 


في الانابيب المملوءة بالغاز» أقصى قيمة لقلطية 
is‏ التحكم ad‏ مرور التيار بين الكاثود والأنود . 


فلطية الإمساك 


hold-off voltage 
tension f d'empéchement 
Verzógerungsspannuag f 


قلطية الأنود d‏ صمام غازى التى يتوقف عندها 
التفريغ فيه . 


¿lš‏ الإنطفاء 
extinction voltage‏ 


tension f d'extinction 
Lóschspannung f 


أعلى قلطية تتحملبا soll‏ العازلة lade c‏ يحدث 
Li‏ قوس bas‏ أو تصبح موصلة . 


قيمة القلطية التى إذا cll.‏ على أنود صمام jé‏ 
فانها as‏ عملية التفريغ فيه . 


قلطية الإنبيار 
breakdown voltage‏ 


tension f de rupture 
Durchschlagsspannung f 


فلطية الإيقاد 
firing voltage‏ 


tension f d'allumage 
Zündspannung f 


فرق الجهد بين طرق nli‏ خط إرسال أو عند qe‏ 
ولك أو سكن alai A Aal d‏ عنتما Ÿ‏ يوسن 
حمل بطرق النهاية أو بالخرج . 


القلطية بين أنود وكاثود أنبوب مملوء بالغاز 
اللازمة لإبقاء تفريغ متوهج فيه بتيار معين . 


قلطية الدائرة المفتوحة 
open-circuit voltage‏ 


tension f à vide 
Leerlaufspannung f 


cs 5 
فلطية المد اومة‎ 
maintaining voltage 

tension f de maintien 


Brennspannung f (z. B. Lampe) 


. على أنود أنبوب أشعة الكاثود‎ LEU الثابت‎ Ach) 


KEE 


فلطية فائقة 
extra high voltage‏ 


très haute tension f 
Höchstspannung f 


آخر (etes‏ من مادة 


إبتعاث الضوء أو إشعا 


: "Xd EPI Déi 
من‎ a إلى € > من الإشعاع أو إلى‎ L عند‎ fluorescence 434 
. الجسيمات‎ Florens f 
lens فوت وحدة الإشعاعية الضوئية» وتساوى‎ Ago 
id SG, - 
Phot n 
"T LS 5 5 5 IN 
gg SE we i ug من‎ Ge is a vd دوتون‎ Aë) 
من وضع إلى وضع‎ Lei ) كهرب (إلكترون‎ dll photon 851 
z z = photon m 
. lb أقل مته‎ Photon n 
z 5, واس‎ 
فيه‎ e فوتيكون نوع مصغر من أنابيب الأيقونوسكوب الشرحة‎ ^f^ 
ت ركز بؤريا الكمارب ( الإلكترونات ( المبتعثة من قطب‎ photicon 846 
حساس للضوء على هدف منفصل لتوليد صورة كماربية‎ Photikon n 
. مناظرة‎ 
f f e Se + e -- 5 . ¢ 
» أنبوب أشعة الكاثود‎ ely فوسفور قصير الد وام فوسفور — على‎ AA 
. 23! dis) بسرعة عند‎ ee ويتضاءل‎ short-persistence phosphor 1022 
phosphore m à courte durée 
de persistance 
Phosphor m mit kurzer 
Nachleuchtdauer 
. fr AER ge A 
. إلى مشرف السمع‎ Ue Spall فون وحدة جمارة‎ Atv 
وعددها يساوى النسبة بالديسيبل بين ضغط الصوت‎ phon 843 
سم" لنغمة ترددها‎ / old ٠,۲ وبين ضغط مقداره‎ Phon m 
ul e d ALD هيرتز» وهو ما يعتبر‎ ۰ 
ef السمع‎ TRE D يسمى‎ 
. حيز الترددات السموعة‎ d تردده يتجاوز أعلى تردد‎ dyo Gd ua) 
ultrasonic 1161 
ultrasonore 
Ultraschall 
n PES . NE 
LA b فيد يكون أنبوب مصورة بثمرئيات صغير» يعمل‎ Wa 
الشحنات‎ OZ التوصيل الضوئى مثل الاورثيكون » حيث‎ vidioon” i 1179 
الكهربائية المناظرة للصورة الضوئية حتى يتم مسحها‎ Vidikon n 


بواسطة حزمة DÀ‏ 


E? 


twv‏ فيض dae‏ تدفق الطاقة iib)!‏ أو الغنيطية أو 
m m‏ الكبرمغنيطية في الثانية أو القدرة العابرة لسطح ما . 
z Bion m (z. B. Licht)‏ 
va‏ فيض Jr‏ تدفق الطاقة الكلية للضوء المرئى التى يشعها مصدر 
Gee luminous flux 679‏ § في الثانية الواحدة . 
flux m lumineux‏ 
Lichtstrom m‏ 
Zo 23‏ 52-5 
s v£‏ فيض — — من الفيض المغنيطى » الذى يولده التيار المار في 
r E ealon bs‏ املف الابتدائى نحول , لا ken‏ اتصالا مؤثرا GUL‏ 
 Streuflus m‏ الثانوى » ويمكن ol‏ يتداخل بالحث ó‏ الدوائر الجاورة 
°“ 
ما لم يحجب الحول مغنيطيا . 
p‏ 3 
£ ;== 
== 
Y Ese Ed‏ 
الشكل £4 - الفيض المتسرب 
AV‏ فيض مغنيطى عدد خطوط الحث الغنيطى المتلاقية مع مساحة محددة . 
magnetic flux 687‏ 
flux m magnétique‏ 
etfluß m‏ 
"t‏ قاتل اللون في مستقبل البثمرئيات (QU‏ دائرة في المستقبل 
colour He, . 283‏ وظيفتها سد مسار اشارة التلوين عندما تكون الاشارة 
delecoueu PP ession‏ البثمرئية المستقبلة غير ملونة . 
Farbträgerunterdrücker m‏ 
VAN‏ قاعدة في المقحل ( الترانزستور ( » المنطقة من المادة نصف 
base f m‏ الوصلة الواقعة بين الباعث zi‏ والتى يحقن led‏ 
Basis f; Grundplatte f‏ الباعث à Mere‏ الأقلية . 
jJ og ype‏ التيار الناتج بالحث من أى تغير في دائرة Ale‏ 
= للتيار أو مجالها ١‏ اتجاهه Se Ul‏ 
GE e!‏ ر أو Wie‏ الغنيطى» يكون 


يعا كس التغير . 


Lenzsches Gesetz n 


se 


5 G> 
والمتكونة من‎ cil القدرة الكلية المشعة في أى‎ 


t LINE قدرة‎ £i 
H الحاسل والقدرة 4 النطاقين الجانبيين‎ DEL Ext envelope power 401 
puissance f d'enveloppante 
Hüllkurvenlelstung f 
على مدى دورة‎ Lt: قدرة خرج جهاز للإرسال‎ Leyes  ةيورذ قدرة غلافية‎ AM 
واحدة من الترددات الإشعاعية عند ذروة غلاف‎  Bulmanco 7 de eat a 
.c PEST] Spitzenleistung f 
die Le أ حاصل ضرب القدرة الكلية المغذى‎ Jod ZC قدرة‎ ۳۹۷ 
D D - Di aes 
موجه في النسبة بين كسب قدرة الهوائى في اتجاه‎ ZE T 
om 5 معين وبين ^$ قدرة ذى‎ äquivalente Strahlungsleistung f 
وچ‎ 
جهاز‎ dia ضرب القدرة المغذى بها‎ del - ب‎ 
. الإرسال في كسبه‎ 
قرارالموجة نقطة يبلغ اتساع الموجة عندها اقصاه» ويكون طور‎ 3346 
L الموجة عندها عكس طورها عند ذروتما‎ wave teo ns 
creux m de l'onde 
: ‘Wellental n 
. إستبعاد قمم أو قيعان الإشارة بواسطة محدد‎ “ad Ak 
clipping 216 
écrétage m 
Abschneiden n (von Silben) 
إشارة بقص ذروات شكلها اللوجى‎ ghil الذروات تحديد‎ a Aug 
لرفع منسوب التضمين التوسط وزيادة نسبة الإشارة إلى‎ IOC 7 des crêtes Mi 
المتجاوز‎ » az ونع‎ P الإستقبال‎ spel & NER Abschneiden n der Spitzen 
. الإرسال‎ 25e» في‎ 
3 nh ^ 4 . DH e I 
قطاب أ الجزء من سطح المغنيط الذى ينبثق منه الفيض‎ AW 
. اليه‎ a sl المغنيطى‎ pole 877 
الطرف الموجب أو السالب لبطارية , أى الذى‎ Porm 
. التيار أو يعود اليه‎ An c 
^" 5 Bos " 5 5 - e 2o 
أو اسطوانة أو شبكة‎ (aes قطب ( إالكترود) في الصمامات » لوح‎ Yyy 
معدنية » وظيفته بعث الكبارب ( الإلكترونات ) أو‎ Ze, - 
Elektrode f 


التحكم فيها أو en‏ دائرة كمربائية 


خارجية . 


دك s o e,‏ 
.` قطب تعجيل قطب قاطيته تولد الا WES‏ يزيد سرعة 
pr die "‏ الكمارب ( الإلكترونات ) في الحزمة الإشعاعية . 
Beschleunigungselektrode f‏ 
Sor‏ 
"AY‏ قطب im‏ أ البزء ن سطح المغنيط الذى يصدر منه الفيض 
Jh. VA ! magnetic bel 8 693‏ يرجع اليه 5 
Ba: "`‏ ب- أحد الاقطاب الغنيطية الذى بؤثر على قطب 
مثله على بعد سنتيمتر واحد منه بقوة مقدارها 
داين daly‏ . 
Eb Ave‏ تحديد لنوع قطب مغنيط ما إذا كان شماليا أو جنوبيا » 
BE E‏ أو Ape‏ قطب بطارية أو نقطة في دائرة كهربائية ما 
Polarität f‏ إذا کن Las‏ أو UL‏ : 
ا ورت 
WÉI‏ قمط إمساك قلطية جزء معين من الشكل الموجى عند 
clamping 215‏ مستوى محدد . 
clamp m;‏ 
verrouillage m du niveau‏ 
Signalpegelblockierung f‏ 
AN‏ قناة أ نطاق من الترددات مخصص Jd‏ المعلومات 
£n channel 196‏ أو على الخطوط السلكية أو le)‏ 
x canal m‏ 
Kanal m‏ على الاقراص أو الشرائط 3 
ب — مجموعة من الأجهزة والمعدات المتكاملة الخاصة 
بنقل المعلومات فى مرحلة 934g‏ . 
aya‏ قناة إشعاعية ‏ نطاق من الترددات الإشعاعية مخصص Ja‏ 
radio channel 929‏ بالراديو. 
radio-canal m‏ 
Radiokanal m‏ 
wi‏ قناة التصوير مجموعة العدات الكاملة لتصوير المشاهد البثمرئية » 
SES, ”‏ والتي تشمل مصورة البثمرئيات ووحدة التحكم ومرقاب 
و الصورة ومرقاب شكل Zell‏ ووحدة الإمداد بالقدرة 
وأجمزة الإتصال بين Be‏ المراقبة وعامل تشغيل 
المصورة , 
WA‏ قناة الرؤية الدوائر في مستقبل البثيرئيات الخاصة بكشف وتكبير 
vision channel 1181‏ إشارة الرؤية وإظبار الصورة . 


canal m image 
Bildkanal m 


دوائر جماز الإرسال أو مستقبل البثمرئيات الخاصة 
بتضمين الترددات السمعية وتكبيرها وكشفها . 


قناة الصوت 
sound channel‏ 


canal m son 
Tonkanal m 


18۴۸ 
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في مستقيل البشمريات » المراحل الملوئة el‏ تمر LA‏ 
معلومات الضياء . 


DÉI‏ الضياء 
luminance channel‏ 


canal m de luminance 
Helligkeitskanal m 


wé 


674 


قناة حيز تردداتها أعلى أو أقل مباشرة من حيز SLB‏ 
الختارة . 


š‏ جاورة 


adjacent channel 
canal m adjacent 
Nachbarkanal m 


YN 


27 


أ فرق الجهد الكبربائى بين طرق دائرة أو نبيطة 
تعتہر مصدرا للتيار الکہربانی . 
ب فرق ق الجبد بوحدات القولت عند عدم مرور 


. eR bei 


قوة دافعة كبر بائية 
electromotive force‏ 


force f électromotrice 
elektromotorische Kraft f 


۳۸۰ 


380 


في الدائرة المغنيطية » حاصل ضرب الفيض المغنيطى 
A‏ الممانعة , وهى تناظر القوة Aula‏ الكمربائية فى 
الدائرة Zen‏ 5 


قوة دافعة مغنيطية 
magnetomotive force‏ 


force f magnétomotrice 
magnetomotorische Kraft f 


القوة المغنيطية اللازمة بالكاد ge pJ‏ المغنيطية المتخلفة 


ow we 


قوة قر ية مغنيطبة 


144 


699 


Wis 


D مغنيطية‎ ool 3 coercive force (eoereivity) 223 
force f coereitive 
Koerzitivkraft f 
: a Baill š 
call BAI! لأى لون » هى كميات الألوان الأولية‎ ap of ctl قم‎ ١ 
Ze اللون . وال لوحدات‎ All معا‎ Lx جرب‎ tristimulus values 1 1152 


m ل لون من الألوان الأولية‎ RS ei 


Q^ J aus‏ من وحدة واحدة من کل لون ir‏ الألوان 
الأولية al Us!‏ س معياريا . 


composantes fpl primaires 
du mélange de couleurs 
Farbwerte mpl 


ie ilU قيمة الذروة أقصى قيمة‎ Lan 
. 9227 pa LS 0 crest value 269 
valeur f de crête 
Spitzenwert m 
قيمة الذروة والاتساع من الذروة الى الذروة فى‎ ه٠‎ Je 
الاتساع ۳ قيمة الذروة‎ —1 
3, All الزمن 3 — الاتساع من الذروة الى‎ — v 
القيمة الفعالة أو القيمة الإفتراضية. الجذر التربيعى‎ oly M جذر متوسط‎ LL 
root mean square value 984 


لتوسط مربعات كل القيم اللحظية لقلطية مترددة أو تيار 
متردد خلال دورة واحدة كاملة . وهى قي UE‏ الموجة 
الجيبية تساوى القيمة الذروية للموجة مقسوبة على n TN‏ 


valeur f moyenne quadratique 
Effektivwert m 


rissä al usa al iJL HEL أقصى قيمة‎ 


٠١‏ القيمة العليا ( قيمة الذروة) 


peak value 820‏ أو أقصى قيمة للنيضة . 
valeur f de crête‏ 
Spitzenwert m‏ 
ds PETER‏ 
iliis MY‏ قم موحدة متفق عليها دوليا Cl glial‏ وبعض العناصر 
preferred values 892‏ الأخرى التى تستخدم à‏ دوائر أجبزة استقبال الصوتيات 
ben BEE‏ 
I - - -‏ 
ano‏ كابت JAGI‏ دائره توصل على مخرج je‏ الكبربائى BUY‏ مسار 
ee *‏ النبضات التي uA‏ والتى بب 
e m ntstórer m‏ 
x» SAS‏ مع الموجات التى تستقبلها sl‏ الإستقبال 
القريبة . 
à -— Xs SA“‏ صمام ابتعاث حرارى أو أنبوب أشعة 
cathode m‏ الكاثود » يعمل كمصدر للكهارب ( الإلكترونات ) . 
cathode f.‏ 
Katode f‏ 


114 


قطب ALIO‏ الضوئية CLI‏ يبتعث الكهارب 


PES ALY 
. عند تشعيعه بالضوء‎ (Sbs À Jy! ) photo-cathode 847 
photocathode f 
Fotokatode f 
تستخلص الإشارة الضمنة‎ EN جباز‎ d كناشف: مرعلة‎ vw 
. من الموجة الحاملة‎ detector 313 
détecteur m 
Detektor m 
» من مادة نصف موصلة‎ GE كاشف إشارة الرؤية بلورة أو ثنائى صماى أو‎ \\Vo 
يل مرحلة تكبير الترددات الوسطى في مستقبل‎ video ideo detector 1175 
5 المي ريسيت البثمرئيات . وظيفته كشف إشارة الرؤية‎ 
هو نفس‎ Be? إشارة إسنادية‎ Be دائرة كشف‎ » We CAMS 3341 
. الفرعية المطلوب كشفما‎ ALLL تردد الموجة الحاملة أو‎ synchronous demodulator 1091 
démodulateur m synchrone 
Synchrondetektor m 
=.» 
كاشف تعامدئ دائرة كشف للموجات المضمنة ترددياء تشتمل على‎ 444 
° u uadra 
الموجة‎ »»y ودائرتی رنين منغمتين على‎ Ç خماسى‎ ple Ne = 
ech إحداهما موصلة بشبكة تحكم الصماء‎ SL BE ANN 
متعامدين . وتستخزج‎ ALLS يكون‎ Es CSI ilis 
. الإشارة المكشوفة من أنود الصمام‎ 
vor, z 225 
کاشف مخلص الضمنة الذى & مرحلة تكبير الترددات‎ EA 
الذى‎ säll لتمييزه عن‎ GH الوسطى في المستقبل‎ e détecteur m SC 
La zweiter Gleichrichter m 
.« يسمى أحيانا 0 الكاشف الأول‎ 
= EET à š see - QA. SA 
الموجات المضمنة تردديا يستخدم‎ a نوع من‎ w متذبذب‎ AIT ۴۳ 
locked oscillator detector 663 
١ خما 1 ذاتية‎ é i y 
» فيه صمام خماسى » وتقوم دائرة رنين ذاتية التذبذب‎ directeur m clie e 
الصمام » بتوليد ذلطية‎ d الشبكة الكابتة‎ M BE 
قاطية شبكة التحكم بزاوية‎ ien على هذه الشبكة‎ 
الإشارة الضمنة ترددیا على‎ AG . ds ٩۰ مقدارها‎ 
. دائرة رنين متغمة موصلة بالشبكة الجاكمة‎ 
oe 3 
المقوم تتناسب تناسبا ثابتا مع قيمة‎ der u um كاشف الخصائص‎ 4 
linear detector ^ 639 


التيار Al‏ 55 الداخل اليه . 


détecteur m linéaire 
linearer Gleichriehter m 


aye‏ کاشف دائرة لكشف الإشارة من الموجات Anual‏ ترددياء 
E ot D s 2o suM s d ratio detector 934‏ 
des m mp‏ تكبت التضمين الإتساعى » ومن ثم فإنها لا تتأثر إلا 
AAR‏ بنبضات الضوضاء المتداخلة مع الموجة 
£F‏ 
ode qe‏ 
SE?‏ 
Rz‏ 
en <‏ -دائرة الكاشف ال 
١‏ -الى مكبر الترددات الصوتية 
CaS SA‏ الحامل نظام للإرسال تكاد الموجة الحاملة فيه أن OSS‏ 
ER de ja irbquenen xs‏ مكبوتة تماما » pe‏ المعلومات فيه على النطاق 
LJ! ou Weagerirequenzunterdrückung f.‏ = تج مر من tes‏ 
ES ۹۱۷‏ رباعی كبل de je‏ زوجين من الوصلات . 
quad cable 917‏ 
câble m à quartes‏ 
Viererkabel n‏ 
TET‏ نتم إسكات مستقبل a‏ كسبه أتوماتيكيا إستجابة إلى 
sgueleh 1064‏ خاصية معينة à‏ الدخل . 
Geräuschunterdrückung d‏ 
ty o‏ هس EE BS Kate‏ 5 
Yey‏ كثافة الشحدة ‏ ككافة الشحنات المتفرقة معبرا عنما بالكولون في وحدة 
I LI a 1‏ كثافة 
ums NEY e "‏ قن Al gall‏ عن 
A ixi a ed PN put Ladungsdichte f‏ وحدة x SEL‏ 
Aa BS ۳۸‏ الصطلح الستخدم عادة للإشارة إلى ES‏ الفيض 
nux density 438‏ المغنيطي Les.‏ مقدار الحث الغنيطى أو مقدار الفيفى 


على وحدة المساحات » وتقاس بالداوس . 


densité ثر‎ des lignes de force 
Kraitliniendichte f 


غلاف من الهواء المتأين c‏ مُوصل للكهرباء » ويحيط 
بالكرة الارضية على ارتفاع يتراوح بين ۸۰ £83 
كيلومترا من سطحها . يتكون: هذا الغلاف من عدة 
طبقات مميزة تتعرض ارتفاعاتها وكثافاتها إلى "M‏ 
يومية وموسمية . الموجات الإشعاعية متوسطة وعالية 
التردد الموجمة الى الكرة الايونية تنكسر عندها 
بقدر يكفى لعودنها إلى الارض على مسافات بعيدة . 


الكرة الأيونية 
( الأبونوسفير) 


ionosphere 
ionosphère f 
Ionosphäre f 


Yeg 


601 


وصف للضوضاء الإيقاعية الصادرة من مكبر للترددات 


D e- 
. السمعية بسبب تغذية مرتدة من مخرجه إلى مدخله‎ 


= —— 
كركرة 

motor boating 
oscillations fpl parasites 


à basse fréquence 
Blubbern n 


VEV 


747 


الزيادة في قدرة الإشارة الداخلة إلى نبيطة أو 
قلطيتها أو تيارها بعد less‏ من النبيطة» معبرا 
عتما كنسبة بين قيمتيها عند المدخل والمخرج 0 


KEES 


gain 
gain m; amplification f 
Verstärkung f 


£V" 


476 


الكسب GW!‏ من إيلاج dés‏ للطاقة بين المصدر 
والحمل . 


insertion gain 
gain m par insertion 
Einfügungsverstärkung f 


ove 


570 


النسبة بين القدرة الخارجة ذات التردد الأوسط وبين 
223 
القدرة الداخلة ols‏ التردد الإشعاعى في مغير التردد . 


dé كسب‎ 


conversion gain 
gain m de conversion 
Umsetzungsverstärkung f 


Wi 


264 


3 D 
أ نسبة تيار المخرج إلى تيار المدخل في مكبر معاوقة‎ 
= 3 
. حمله محددة‎ 
de! إلى تيار الباعث في‎ zl ب نسبة تيار‎ 


( الترانزستور ) عند تثبيت قلطية CE‏ . 


current gain 
gain m de courant 
Stromverstärkung f 


YA 


285 


فعالية هوائى له موجهية Ge‏ بہوائی قياسى ليست 
له موجهية . 


ios‏ الہوائى 


aerial gain 
gain m d’antenne 
Antennengewinn m 


Yo 


عملية استخلاص موجة التشكيل من الموجة الحاملة 
وسرت ü‏ 


المشكلة . 


05 
كشف‎ 
detection 

détection f 


Nachweis m; Demodulation f 


۳1۲ 


312 


Ysa‏ كفاية مقياس لفعالية أى نبيطة في تحويل صورة من صور 
 etticiency 369‏ الطاقة إلى صورة أخرى . 
rendement m‏ 
Wirkungsgrad m; Leistung f‏ 
es ov)‏ 
gun efficiency 501‏ الإشعاعية وبين تيار الكاثود . 
rendement m de canon‏ 
Strahlerwirkungsgrad m‏ 
HA‏ كفاية المور D‏ في أنبوب أشعة الكاثود » النسبة بين شدة الضوء » 
serga ottietoncg s‏ أو أى إشعاع آخرء الصادر من المساحة المستثارة على 
E a ZS Sehirmwirkungegrad. m‏ 8 
مورية الانبوب2» وبين حاصل ضرب تيار الحزمة 
الكهاربية في قلطية أنود التعجيل ( التسارع ) Stell‏ 
للأنبوب " 
Di 5 D LJ‏ 2 5 $ 5 - 
vi‏ كفاية lai‏ النسبة بين القدرة التي يشعا le!‏ وبين القدرة 
eg de rayonnement u‏ التى sia‏ بها عند تردد محدد . 
de l'antenne‏ 
Antennenwirkungsgrad m‏ 
à uU OS 444‏ الكهارب (الإلكترونات ) البتعثة من سطح diu‏ 
secondary electrons 998‏ پسېب صدمه cles‏ أو al‏ نات „du u‏ 
électrons mpl secondaires‏ 
Sekundärelektronen npl‏ 
5 کہاربیات ( إلکہرونیات ) فرع من علم الكهرباء يختص بدراسة خواص وتطبيقات 
electronics 386‏ الكهارب à š +I‏ الفراغ أو الغازات أو أنصاف 
e électronique f‏ 5 
Elektronik f‏ الموصلات . 
YAN‏ كبرب SI)‏ ون ) أحد مكونات الذرة» تبلغ كتلته A‏ حالة السكون 
٠١ 7 electron 381‏ ر تير Du:‏ جرام . وشحنة الكبربائية à JUI‏ 
we électron m‏ 
Y Elektron n‏ 5رايعر 1۰ كولوم . 
WAN:‏ كبرب تكافؤ — ( الكترون ( من كهارب المدار الخارجى d‏ 
SEN valence electron 1164‏ < تحريره ليعمل كحامل للتيار è‏ 


électron m de valence 
Valenzelektron n 


. کیلوسیکل ألف سيكل‎ air 


kiloeycle 
kilocycle m $n 
Kilohertz n 


T ree 2.‏ أ المصطلح الامريى عن أنبوب أشعة الكاثود 


kinescope =‏ المستخدم في مستقبل البثمرئيات . 
kinescope m; cinéscope m 5‏ , - 
weg Kineskop n‏ — سوزية ld tl E:‏ . 
ج — أنبوب الصورة . 
vs‏ لا إستجمية عيب في أنابيب أشعة الكاثود حيث Rb‏ كارب 
ae, e‏ الحزمة في cb‏ جستويات عورية GE‏ باختلاف 
EN‏ اتحراف الشعاع ¿ فيتشوه شكل البقعة الضوئية على 
واجهة الأنبوب وتتسيح الصورة . 
vai‏ لحمل UE‏ تشغيل مصدر للطاقة» مثل Aan‏ أو مذبذب 
no-load 769‏ 22 203 


(oa Aid‏ عندما Y‏ يسحب من مخرجه أى قدر من 
unbelastet‏ الطاقة 


وهم JE‏ نبيطة لتحويل الصوت أو الصورة أو أى شكل آخر 


pickup 855‏ من إشارات cael‏ الى ما يناظرها من إشارات 
Alba? gg pick- AP mer m; Aufnahme f;‏ مثل ميكروقون كاميرا التلفزيون أو لاقط 

Abtaster m‏ | فون 

جراموكول . 


۷ الاقط شر An‏ الصوت لاقط للصوت» يكون العنصر Zell‏ فيه شريطا معدنيا . 


ribbon microphone 977 
microphone m à ruban 
Bandchenmikrofon n 


dynamic microphone 362‏ خفيف أو شريط معدلى رقيق 3 dle‏ مغنیطی بقعل 
SE‏ ضغوط الموجات الصوتية لتوليد تيارات مناظرة A‏ 
الف أو الشريط . 


. طاقة صوتية إلى طاقة كهربائية‎ je cpad لاقط‎ vrs 


( ميكروفون ) 


microphone 730‏ 
microphone m‏ 
Mikrofon n‏ 
الشكل er‏ بعض انواع لواقط الصوت 
a‏ - لاقط c fe Gk‏ - لاقط use‏ 
ط - لاقط شر يطى d‏ - لاقط dac‏ 
ei? E‏ بلا لون. قادر على إمرار الضوء يدون AUS‏ إلى 
= 225 
chromatique "‏ سكوناته اللونية . 
achromatisch‏ 
yar‏ لمعان صفة أى لون يمكن بها تحديد الطائفة التى ينتمى 
eb aL JI eos 3 Kera] kl brilliance 163‏ بین الأبيض والأسود 9 
Si,‏ الأصفر هو dl‏ الألوان في Gb‏ الضوء الابيض . 
Fl. Pur < 3‏ 
۷۲ لومن Siet‏ الفيض الضوثى 
lumen 672‏ وحدة قياس BU‏ الطاقة الضوئية في الثانية . 


is en‏ افيض الضوئی التى يبتعثها مصدر des‏ متناهى 
الصفر "T.‏ شمعة واحدة Š‏ وحدة الزوايا ا سمة d‏ 


الثانية الواحدة . 
YYA‏ لون Le‏ الضوء التى CS‏ تحديدها بدلالة طول موجته 
colour 228‏ السائدة وصقائه phen‏ 5 
couleur f‏ 
Farbe f‏ 
D P st‏ 
o‏ لون اولى واحد d‏ مجموعة من الألوان الختارة » عددها BW‏ 
n 223‏ 
Salts primaire "‏ عادة » تكون باق الألوان من مزجها بنسب dum‏ 
Grundfarbe f‏ 


pre 


ن ص ن be‏ فى طيف ae Vega)‏ 
1۰0۰ لون À‏ لون à à‏ طب بيض . 
spectral colour 1050‏ 
couleur f spectrale‏ 
Spektralfarbe f‏ 
= وو 
V] v V‏ الصفة التى تيز أى لون بصرف النظر عن سطوعه › 
chroma 207‏ وتحدد ها نقبته وتشبعه ° 
chroma m‏ 
Farbton m‏ 
LS YA‏ الإحدائية الصبغة اللونية للضوء التى يمكن تحديدها بذكر 
chromaticity ` 208‏ إحداثياته اللونية أو طول موجته الغالب وصفائه „Tu‏ 
chromaticité f‏ 
Farbton m‏ 
Zei uL‏ إنعكاس حاد d‏ ميل منحنى خصائصى » مثل منحنى 
kink 614‏ العلاقة بين قلطية الانود ali?‏ للصمام الرباعى . 
Se, abrupte Änderung f‏ 
m F‏ £ 
ih 3 el SNA‏ تولد less‏ متماسكا مستقطبا سطحيا واحادى 
N "m =‏ 
serm Ke‏ اللون » يبتعث في صورة أشعة تكاد تكون متوازية يمكن 
Denm‏ تركيزها بؤريا إلى حزمة ضيقة جدا » كما حكن تضمينها 
P 3‏ 
عددا يكاد لا يحصى من قنوات QE‏ المعلوسات مثل 
الموجات الإشعاعية . 
Veg)‏ مأخذ الصوت في مستقبل البثمرئيات » نقطة في دائرة المستقيل تفصل 
point m de dérivation =‏ عندها إشارة الصوت من الإشارة البثمرئية المركبة , 
du signal son‏ 
Tonsignalableitpunkt m‏ 
afi dala v£‏ مادة فلورية تستخدم في تغطية واجهات أنابيب 
matière active 7‏ أشعة الكاثود من الداخل . 
aktives Material n‏ 
D zz à e‏ بع ën‏ ` 
Vie)‏ ماز = à‏ مستقيل تغايرى » الكاشف dell‏ الذى = 
cs ce 4 æ‏ 
mélangeur m T‏ الإشارة الستقبلة بإشارة مولدة محليا مختلفة التردد 
Mischer m‏ 7 


لتوليد التردد الأوسط في مفن ( استوديو ) الإذاعة 
أو التسجيل 7 s‏ 
ae‏ اليه E d AR:‏ 


à $‏ 
ليخرج منه برنامج مزيج بين الإثنين . 


DÉI sen -3 az 
يستخدم لجمع الإشارتين الخارجتين من‎ pio ماز ج صور‎ WA 
5 . 0.2.3 = " 
š مصورتين أو | من مصورات البثمرئيات‎ pupitre m de mélange image Hm 
z w 5 é m - 
مستقيل‎ d ماسك أفقى مضبط لتردد مولد الإسناد الزمنى الخطى‎ ory 
. البثمرئيات‎ horizontal hold control 533 
réglage m de la fréquence 
de lignes 
Zeilenfrequenzeinstellung f 
. Al أنظر: ماسك‎ bti ماسك‎ 14۸ 
line hold 648 
régleur m de synchronisation 
Synchronisationsregler m 
£25 - 
استةبال البثمرئيات يثبت الصورة‎ jue à ماسك الصورة مضبط‎ £00 
ومنتعها من الدوران أو التزحلق رأسيا لضبط تردد مولد‎ Zen f d'a m 
oles الزمنى الراسى 3 الجہاز ليتزامن مع‎ AM 
. الزامنة المرسلة في الإشارة البثمرئية‎ 
. أنظر: ماسك الصورة‎ elt ماسك‎ 1134 
vertical hold 1169 
synchronisation f de la trame 
Vertikalsynchronisation f 
قف ماكسويل وحدة قياس الفيض الغنيطي في نظام الوحدات‎ 
مساحة‎ e dM مقدار الفيض‎ c. الكبرمغنيطية‎ maxwell 721 
= 5 D = - ss maxwell m 
عمودية على خطوط قوی عال‎ er سنتیمتر واحد‎ — Maxwella 
. مغنيطى كثافته جاوس واحد‎ 
& 95 SE A ا‎ ms 
مبتعث حرارى جسیم مشحون بشحنة سالبة أو موجبة يبتعثه جسم‎ 311۴ 
7 77 thermion ^ 1113 
. > tone 
erm 
š sn AMETE P "EM Let. up = 
يشتمل على أنبوب أشعة كاثود يستخدم لبيان‎ ju مبين الذبذبة‎ vay 
. والإشارات‎ Cola All أشكال‎ cccittoscope 792 
£ oscilloscope m 
Oszilloskop n 
متباين الحواص له خواص ضوئية أو فيزيائية غير متمائلة في الإتجاهات‎ e^ 
. Bell الختلفة . بعض البلورات لبها هذه‎ anisotropic e 
anisotrop 


TEN ili متجه‎ «ll suig مجه اللون‎ YNY 
LAS Je وطوله‎ TEE Es e 
J. sbs re ١ 
من وصلات الترابط بالإشعاع‎ Mee til LH TY) 
3 - - 
شاملة الحطات الإنتهائية والمعيدة‎ ech il 
- Kette f 
. با جموعة متعاقبة من مراحل التكبير‎ 
0 $$» 
متطابق الطور توصف الثلطيات والتيارات أو الكميات الأخرى‎ aM 
Leb المتساوية التردد والمتطابقة في الشكل الموجى‎ in phase 568 
5 تتزامن ` ذرواتها المناظرة‎ Lis الطور‎ Fen) say SE ale 
YIN WN YN UN: 
E 
قلطات متطابقة‎ er اكل‎ | A MI Ak Me 
ومنعكسة الطور‎ pin Ind int الما‎ ! 
WE ر‎ el Il Lal Lef 
الور‎ Lhe ANS — e AE: 
1 f : 0 , p i 
(a) مع‎ S + t% 
ترانزستورين ) > مقرنين 5 تتم التغدية المرتدة فيه‎ ( Reie 749 
بمدخل‎ oil باقران مخرج كل من الصمامين أو‎ Multivibrator m 
الآخر عن طريق دائرة من مكثف ومقاومة أو بالاقران‎ 
الكاثودى . يتحدد تردد التذبذب فيه من قيمة الثابت‎ 
الاقران . يستخدم هذا المتعدد‎ LER لمقاومة‎ CES 
. المنشار في اجهزة البثمرئيات‎ oS بكثرة لتوليد‎ 
unm 34a Ts الدائرة‎ — o£ الشكل‎ 
دائرة صمامية‎ - 8 
دائرة مقحلية‎ b 
en 
ITA 


13 Se 


\Y‏ متقبل. كمية ALIS‏ من عنصر SW‏ التكافؤ à LE‏ مادة 
e 12‏ نصف موصلة co‏ نصف موصل موجب . من أمثلة 
Akzeptor m‏ ^ العناصر gta SN‏ الأنتيمون والزرنيخ والفوسفور . 
هذه العناصر Qi‏ متقبلة o3‏ كل ذرة سن ذراتما 
LR,‏ قبول كبرب ( إلكترون ) حر من المادة نصف 
الموصلة » مولدة فيما are‏ ومن K‏ تصبح هذه 
DR‏ موجبة F‏ 
oF e. d 3‏ 
OÙ ss vv‏ إشعاعات تحدث نفس التأثير البصرى ولكنها 
al dio aii 1‏ 
Metamere mpi‏ 
E RE‏ 5 
Avo‏ متوازى يقال عن المكونات في أندائرة الكمربائية أنها متوازية 
les bs parallel 805‏ التيا 
Ls parallèle‏ بحيث يتفرع التيار قيها ثم يتجمع 
تعد مرورة e Jä‏ 
vvv‏ متوسط القدرة متوسط القدرة dal jet‏ هو متوسط القدرة 
MERIT ege *‏ المضمنة الواصلة من الميهاز إلى الهوائي عند التشغيل 
mittiere Leistung‏ العادى للجہاز = 
بهار . 
يفف boga‏ طول المسار EI‏ أ- متوسط المسافة التي يتحركها جزىء بين 
Be e 53‏ تصادمين متتاليين مع اليزيئات الأخرى . 
mittlere freie Weglänge f‏ ب- باللنسية للموجات الصوتية 3 فى مكان مغلق 3 
متوسط المسافة التي يقطعها Kë‏ يبن إنعكاسين 
متتاليين من الأسطح . 
EAA‏ محال أ متطقة تأثير قوة Je‏ المغنيطية أو الكبرمغنيطية 
field 418‏ أو الجاذبية الارضية . 


ب- أحد جزئى الصورة اليتمركية e‏ حيث يتكون 
be‏ من تفل علد SE e‏ 
du‏ الثانى ليكون Olli‏ الصورة الكاملة E‏ 
يسمى « نظام do bel a!‏ « . 


champ m; trame f 
Feld n; Teilbild n 


gu ary‏ الإشعاع del)‏ الكبرمغنيطي SWI‏ من مرور تيار متردد في 
1 = 
den "o usi‏ € ويتكون e‏ مركبة ils"‏ متعامدة على 
z s A T! ungsfeld n‏ 
مركبة مغنيطية2» وتكون OUS M‏ متعامدتين de‏ 
اتجاه امتداد الموجة الناتحة . 
Er 5 ZZ a "‏ 
hai dle Qu. $ Jue ۳۹۱‏ تولده XS cux:‏ أو فرق = 
„ul electrostatic field 391‏ 
champ m électrostatique‏ 
elektrostatisches Feld n‏ 
Ve‏ جال كبرمغنيطى ab‏ تحدث في الفراغ من تبادل الفعل بين قوى 
electromagnetic field 375‏ مغنيطية و TS‏ بائية متذبذبة حركة مستقلة عن 
champ m électromagnétique‏ 
elektromagnetisches Feld n‏ الشحنات أو الأقطاب المصدرة Lol‏ . حال الكهربائى 
ES‏ يلازمه دائما on. dle‏ " والمجال 
الكبرمغنيطى الناتج يمثل انسيابا Zu‏ في LA‏ 
عمودى ans. vi de‏ الكيريائية à boil‏ 
المتعامدتين . 
2 
l x |‏ 
7 
الشكل JUST — oo‏ الكبرمغئيطى 
DEEN‏ المغنيطي Jll- y ç‏ الكبر بائى 
o2 -‏ 
de ۸4٦‏ لون أولى ‏ صورة EX.‏ تنتج من مسح لون واحد من الألوان 
primary colour field 896‏ الثلاثة الأولية . 


p m d'une couleur primaire 


cham 
Primärfarbfeld n 


jrs dë Wi‏ أ القوة الممغنطة أو الحث Ach‏ الذى يولده 
magnetic field i 686‏ 
pe ra‏ أو تيار di. slat‏ شدة dall‏ في 
ی نقطة فيه + والتى رمز اليها بالرمز a‏ بان 
مقدار قوة المغنطة التى يؤثر بها هذا dut‏ على 
وحدة الأقطاب المغنيطية الموجودة عند هذه النقطة . 
الوحدة الكمرمغنيطية لقوة المغنطة في نظام 
السنتيمتر جرام ast‏ هى الأورستد A u.‏ نظام 
A‏ كيلوجرام ثانية فتقاس شدة dual‏ الغنيطى 
بالامبير W‏ لكل متر. والوحدة الواحدة من 
الأسبير لفة لكل Z‏ تعادل 4ط » 5-٠.‏ 
ورستد . 
ب - منطقة JU‏ قوة مغنيطية 
و => Z‏ 
Ara‏ مجاوزية نسبة BET‏ الفيض الكبربائى SLI‏ في kn‏ ما 
Es al permittivity 829‏ الفيض الذى تنتجه نفس š dé Sot‏ في الفراغ . 
permittivité f‏ 
Dielektrizitätskonstante f‏ 
en & £ uj ae — 5 ze 3‏ 5 5 — 
Me‏ مجزىء !+ مقاومة عليها نقطة أو عدة ba‏ توصيل inÜ Les‏ 
Biviseur m de potentiel 586‏ أو ستغيرة 3 موصلة بين db‏ مصدر للتيار Co gem‏ 
rech) dne BE aal Gne‏ عل جوف A‏ ميق 
المصدر. 
+ 
Jot ly" {2% 2‏ 
M‏ 
1Io*I; VER ER‏ 
الشكل en‏ — مجزىء للجبد مبينا 
E f nil‏ _ عليه توزيع التيارات 
MAY‏ مجزىء القلطية نبيطة تستخدم لتجزئة القلطية المسلطة de‏ . ( جميع 
za al dai 0 5‏ عل تأثيرات d ästa‏ 
voltage divider 1183‏ التبائط التى Ré‏ عملها على تأثيرات متباد 
oo. re‏ 
wen ra‏ | مجمع Jill‏ ( الترانزستور) هو المنطقة بين 
decode 7 collectrice ay‏ ملتقى | ملتقى cH‏ ووصلة | cz‏ و لتى تسرى Led‏ 
m‏ 


حاملات الشحنة من قاعدة القحل . 


ب - في الأنابيب المفرغة e‏ القطب ct CU‏ الكهارب 
( الإلكترونات ) s‏ 


vi 


محول طاقة « يحول الطاقة الكبربائية بواسطة غشاء 


) مكبر صوت‎ aen we 


. راز إلى طاقة صوتية ويشعها إلى بعيد‎ Ee m 
Lautsprecher m 
ei E Pon Sis " GAL xA 
Cs صوتيا‎ dän مخروط أو رق أو شريط‎ geg مجہارحراکی‎ Y^ 
للأصوات‎ Cem التيارات‎ des is ويحر رکه ملف‎ SE ee 361 
sb KE" H دائم أو‎ x محال‎ Lëlz و‎ ynamischer Lautsprecher m 
القصور الذاتى الكبربائى. خاصية الدائرة أو‎ ZU on 
المكونة في الدائرة المار فيما تيار كبربائى التى تجعلها‎ Huss, - 
ASL ST Zell? زاوم الى تغير في قيمة التيار بتوليد قوة‎ edem] 
de» leue AN A مضادة للقوة الدافعة الكبربائية‎ 
. الدائرة أو المكوتة‎ A المغنيطى المتولد‎ dt 
بين دائرتين أو ملفين يسبب‎ WA الحاثة‎ £ AC ŠG vor 
H li اتصال الفيض المغنيطى‎ matal inductance 753 
inductance f mutuelle 
Gegeninduktivität f 
ols في المكثفات‎ acte (le ver محاثة غير‎ ih Be ۹٩۱ 
. العازل الورقى والأقطاب الرقائقية الملفوقة نتيجة اللف‎ residual inductance 961 


inductance f résiduelle 
Restinduktivität f 


ry 


s visa, i 
مرحلة تكبير‎ d ترددات رنين دوائر التنغيم‎ be محاذاة‎ 
alignment 


5 5 n 
1 u 5 A 5 ات‎ AJ Goen 

a) Karen en m: Einpegelung f‏ او الوسطى > dama‏ او مرسل 
لحصول على al‏ المطلوب لاستجابة المكبر . 


۳۹ 


39 


one A 


CDs‏ طريقة لوازنة التغذية المرتدة الموجبة المتأصلة في صمام 

neutralization‏ تكبير الترددات الإشعاعية نتيجة السعات بين أنوده 

š * NES UP 77 sic. neutralisation f 

Neutralisation f‏ وشبكة تحكمه C‏ وذلك Jan‏ تغذية مرتدة سالبة مساوية 
في دائرته . . 

تستخدم عملية الحايدة أيضا في مقاحل ( ترانزستورات ( 

مراحل تكبير الترددات الوسطى لتقليل تأثير السعات 


بين قاعدة كل مقحل ومجمعه . 


نف 


761 


. انظر: الإستبقائية‎ abisi 
retentivity 
retentivité f 
Remanenziähigkeit f 


avy 


972 


D‏ سلف من السلك » قلبه فارغ e‏ أوله نواة من مادة 
à À inductor‏ معني مغنيطية . 


inducteur m 
Induktionsspule f 


الشكل مه - بعض انواع الحثات 


rr 


DND 


564 


A, ro‏ دائرة صمام أو مقحل ( ترانزستور) خرجه يتناسب 
Amer, m vm‏ مع دخله Lune‏ يكون الدخل أقل من قيمة معينة» 
”#۴ ولكن هذا الخرج يظل ثابتا إذا زادت قيمة الدخل 
عن هذه القيمة الحرجة , 
يستخدم DALI‏ لتسوية اتساع الموجة المضمنة تردديا » 
as,‏ نبضات = لشوشرة 3 ol Ley!‏ ‘ ولتوليد موجات 
مربعة الشكل من الموجات الحيبية . 
dl sve AA)‏ الضوضاء Sien vi‏ يستخدم FII à‏ أجهزة الإستقبال 
noise limiter ae 787‏ لتقليل استجابتها slot‏ النابضة izu‏ من الإشتعالات 
ne‏ ومصادر الشرر والمتداخلة e‏ الإشا ره H‏ 
الشكل 04 - دائرة ثنائى محدد للضوضاء Bi‏ الصوتية 
١‏ - محول الترددات الوسطى الاخير 
؟ - الكاشف 
y‏ محدد الضوضاء 
AN‏ محطة تابعة محطة بثمرئيات مساعدة ذات قدرة منخفضة » تستقبل 
il w 05 ss 8 Eé |‏ 
station 7 relais T‏ وتعيد بث الموجات UT‏ لمد منطقة الخدمة وتقوية شدة 
Satellitenstation f‏ - = 
dé‏ في المناطق الهدابية . 
D H 5 sa‏ 2 
Leg ¿az AN‏ إذاعية أ ihe‏ تستقبل الإذاعة وتعيد إرسال Lesle‏ على 
broadcast relay 166‏ 1 


شبكة سلكية إلى مجموعة من المشتركين . 
o‏ محطة تستقبل الإذاعة من ike‏ إرسال بعيدة 


وتعيد à tes‏ ذات الوقت x‏ منطقة خدمة 
ihe‏ الإرسال . 


relais m de radiodiffusion 


Rundfunkrelais n 


جماز dai? eU‏ البثمرئيات يتلقى الموجات Set‏ 


مباشرة من محطة الإرسال الرئيسية فيكبرها ويعيد 


bäi‏ بنفس التردد . DS‏ محطات التعزيز فى العادة 
ذاتية التشغيل . i‏ 


tes‏ تعزيز 
booster station‏ 


station-relais m de diffusion 
Verstärkeranlage f 


\o\ 


151 


| — محكم للكسب d‏ مكبر تنقنوى ( إستريو ) يضبط 
كسب القتاتين UT‏ 
ب - في معسدات Gill‏ ( الأستوديو ) » موهن Ke,‏ 


بين مكبر المدخل وبين المكبر الرئيسى للبرامج » 
للتحكم في الكسب Gi á‏ محدد . 


تحكم الكسب الرئيسى 


master gain control 8 
réglage m principal du gain 
Hauptverstärkungsregler m 


va 


709 


دات تقر dE‏ ميرف A‏ 
الإشعاعية أو الوسطى أو كليهما » عيث يظل متوسط 
مستوى تباين الصورة البثمرئية ثابتا رغم تغير شدة 
الإشارة المستقبلة . 


B حت‎ d à; کہ‎ 
automatic contrast control 
commande f automatique 


du contraste 
automatischer Kontrastregler m 


Ae 


80 


2 


23 > 
دائرة تحكم تثبت التردد الاوسط في cUm Qu‏ 
تردد المذبذب الحلى عند انحراف تردد الإشارة الإشعاعية 


الستقبلة أو بإرجاع تردد الذبذب JI‏ إلى قيمته 


السليمة إذا انحرف تردده 


الشكل ٠.‏ - رسم تخطيطى لمستقبل تغايرى به دائرة RE‏ تلقائى 
EE‏ 


\_ مكبر ترددات اشعاعية clay were‏ صوتية 
KEN ait —Y‏ 

» - مكير Sha‏ وسطی ۷ - مرحلة التحكم 

۽ - الكاشف A‏ المذيذب 


ire 


D 0 
2354 JUL محكم‎ 
automatic frequency 
control (A.F.C.) 

réglage m automatique 
de fréquence 
automatische 
Frequenznachstimmung f 


^N 


81 


à‏ مسةتقبل البثمرئيات الملونة ‘ دائرة تحكم قيمة 
oy le 2|‏ التلوين à Was‏ الستقبل . 


dub „Se‏ للتلو 
automatic a‏ 
control (A.C.C.‏ 
réglage m automatique‏ 
de la chrominane‏ 
automatische Farbwertregelung Í‏ 


va 
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à‏ مستقيل البثمرئيات » دائرة تستخدم للحفاظ على 
bus,‏ سطوع الصورة الظاهرة al Ub‏ حد كبر . 


JUL „Se‏ لاسطو 
automatic prightnese‏ 
control (A.B.C.‏ 
contróle m automatique‏ 
de la brilla;‏ 
Automatische e Helligkeiteregelung #‏ 


VA 


78 


3- 
Je‏ الہندسى للنقط Ré d‏ اللونيات الإحداثية 
AA‏ النقية على منحنى اللونيات الإحداثية . 


je‏ البندسى” الطيف 
spectrum locus‏ 


lieu m des couleurs spectrales 
Ort m der Spektraltarben 


١١6م‎ 
1055 


“qe 5 A Be - e -‏ 
£0۷ محو عملية محو المسجل على شريط مغنيطي بإزالة مغنطته 
cs e‏ عن طريق تعريضه لجال مغتيطى تردده بين .م 
effacement m‏ 5 
١٠١٠١ 9  Löschenn‏ >> . 
EI -e‏ 
118 محور الزمة الإشعاعية dl‏ أقصى إشعاع في في القص الرئيسى لإشعاع A‏ 
beam axis 1 119‏ = 
axe m du faisceau‏ 
Strahlachse f‏ 
J> LA‏ أ- نبيطة لتحويل قلطية طاقة كمربائية مترددة إلى 
transformer 1138‏ قلطية sx‏ با لحت المغنيطى بين دائرتين 5 


ب - نبيطة لمواءمة معاوقة دائرة ë‏ معاوقة دائرة 
M‏ 


transformateur m 
Transformator m 


2 
A‏ مستقيل البثمرئيات » محول يستخدم في de‏ 
لتوليد قلطية الإنخراف الأفقى att‏ الفائق uis‏ 
الأنود الثانى لأنبوب الصورة وفتيلة الصمام المقوم 
Pi A LA‏ 


de‏ إرتدادى 


flyback transformer 
Weeer? m de 
retour du 
1 m 


DA 


441 


APT عند التردد‎ ka في الستقبل التغايرى‎ de 


jt A الأوسط‎ 335 Ee ni مغير التردد‎ Ee 
. بمرحلة تالية لتكبير التردد الأوسط أو بدائرة الكاشف‎ 


حول التردد الأوسط 


intermediate frequency 
transformer 

transformateur m à 

moyenne fréquence 
Zwischenfrequenztransiormator m 


محول للإستخدام عند الترددات الإشعاعية العالية . 


à - 
حول 555 إشعاعى‎ 
1adio-frequency transiormer 
transformateur m à 
haute fréquence 
Hochfrequenztransiormator m 


. للإستخدام عند الترددات السماعية‎ Use 


D -- 
um 555 حول‎ 
audio-frequency transformer 
transformateur m basse-fréquence 
Niederfrequenztransformator m 


vy 


77 


< له ملف واحد عليه مآخذ ثابتة أو متغيرة‎ ds 
. التوصيل اليما للحصول على القلطية الحولة المطلوبة‎ 


5١ Jes 7‏ - محول ذاتى 
١ A‏ -المدحل € ٣‏ - احرج 


حول ذاق 
autotransformer‏ 


autotransformateur m 
Spartransformator m 


AN 


86 


نوع من احولات AU‏ الإستخدام 3 سراحل 
الإخراج الأفقى بأجهزة SLE‏ البثمرئيات» وفيه 
عم 5 ,= 8 n‏ 
يشطر الملف الإيتدانى BES Jess‏ إقران بين 
الشطرين ويغدى A=‏ العالى عند Z.‏ الشطرين 5 
نتيجة لذلك OB‏ تيار صمام الإخراج BY‏ ينساب في 
شطرى ll‏ في اتجاهين متضادين » ومن ثم يتلاشى 
SS < Ti - z PR‏ 0 
الفيض الغنيطي الناتج من المركبة الستمرة لهذا 
LI‏ 

oJ 


ee, J 
حور غير مشبع‎ 
desaturated transformer 


transformateur m désaturé 
entsättigter Transformator m 


AA 


311 


أية نبيطة تحول نوعا من أنواع الطاقة الى نوع AT‏ 


ye‏ للطاقة 


VM 


alet . 4 transducer 1133‏ ولواقط الصوت محولات كبرصوتية 

» لاطاقة‎ IS للطاقة ¿ وا محركات عولات‎ Et 

ورؤوس التسجيل المغنيطية محولات كبرمغنيطية للطاقة . 

vio‏ حول dee dela‏ موصل بين مصدر Gb‏ ترددها سمعى أو 
715 


إشعاعى وبين حمل معاوقته مختلفة عن معاوقة المصدرء 


لنقل أقصى قدر من طاقة المصدر إلى الحمل بدون 
انعکاسات . 


matching transiormer 
transformateur m d’adaption 
Anpassungstransformator m 


d‏ مستقبل البثمرئيات » مجموعة من القواطم أو 
المضابط أو وسائل RS sux‏ تستخدم في 


الستقبل لتنغيم أو توصيل دوائر المنغم SLA Ub‏ 
المراد استقبالما . 


Tv 


es‏ القنوات 


channel selector 
selecteur m de canaux 
Kanalwähler m 


۱4۷ 


197 


Son wand A‏ مكثف على التوازى ë‏ مخرجه 


Be gee‏ غلافی 
A ech ue demodulateur m de ge‏ الخرج بعد التقويم مع القيم الذروية 
l'enveloppante‏ 
Hüllkurvendemodulator m‏ للحاسل ss ^n‏ انساغيا . 
e o۷‏ الإ JIC‏ الدى بين Hl‏ وأكبر 555 للمذبذب وهو >( 
^2 
tone f de l'inclenchement Kai‏ يبقى فيه المذبذب متزاسنا zu‏ نبضات مزامنة خارجية . 
Haltebereich m‏ 
qay‏ مدای Oi‏ مدى الثرددات التى يمكن أن يتذبذب عند أى 
eX Lu =‏ الإسناد a à "y‏ البثمرئيات 
pull-in range 907‏ 
Aus Malis e Le äer ۹ e‏ المزامتة لو ملت ‚ale‏ 
a - -‏ 3 5 - 
Yi‏ مدى التباين النسبة بين ضياء ATT‏ الأجزاء سطوعا d‏ الصورة 
contrast range 261‏ وبين أكثرها إعتاما . هذه النسبة Goll » oo‏ 
domaine m de contraste‏ 
Kai JI Kontrastbereich m‏ للتبا ين E"‏ 
ينض مدى EI coal UST‏ بين ATT‏ الأصوات ارتفاعا وبين 
P ! dynamic range 363‏ ها d LUZ‏ بر نامج m‏ 
domaine m dynamique‏ 
Lautstärkeumfang m‏ 
se A A‏ 
AY.‏ مد اومة بطء تضاؤل الإشعاع الضوئى أو التوهج اللاحق من 
N if persistence 830‏ 
Dr Eer f: Dauer f‏ نينا أشعة الكاثود 1 Së e‏ التضاؤل من 
جزء قليل من الثانية إلى أكثر من دقيقة تبعا لنوع 
الفوسفور المستخدم 5 تقاس المداومة بالزمن اللارم 
لتضاؤل الإشعاع الضوئى إلى نسبة مثوية محددة 
من قيمته القصوى . 
AE)‏ مد اومة بصرية مقدرة العين على استبقاء الإحساس بالصورة لمدة 
persistence of vision 831‏ محددة بعد زوال zul‏ ب j Zell‏ تحس بالتغيرات التى 


تحدث إذا تمت ععدل يزيد على vo‏ مرة d‏ الثانية 
تقريبا . 


ersistance f de vision 
Bildbeständigkeit f 


Y^ 


054 مداخل )>( أستقطة ST of‏ في الدائرة أو النبيطة Le LS‏ 
Input 569‏ الإشارة لتكبيرها أو Las‏ أو مزجها» الخ . 
ست ب قيمة أو اتساع إشارة e Je‏ 
at yale £a£‏ في نظام للبثمرئيات » صورة إختبارية مكونة من عدة 
grey scale pM 494‏ شرائط طولية متدرجة السطوع یتراوح سطوعها بين 
Si s‏ الحدين الأقصى والآدنى للسطوع في النظام . 
Graustufenskale f‏ = 
Pao‏ مدفعة كارب تركيبة من الأقطاب في أنبوب اشعة الكاثود أو 
electron gun "nes 385‏ مصورة البثمرئيات » تشتمل على كاثود 3 وشبكة ë‏ 
Elektroncusteblereuger m‏ — أسطوائية بها ثقب عند cals‏ وأنود أو AST‏ 
الغرض منما هو بعث دقعة من الكهارب ( الإلكترونات ) 
وتركيزها Jess Lis‏ حركتها والتحكم 3 شدتہا 
واتجاهها . 
وڪ 5 " š‏ 
nie SX Gide Ae?‏ السعة dJen‏ على dis!‏ مع مكثف 
je d dé! eA AI m> padder d 802‏ استقبال Cpls‏ € يعمل 
Padding Reihenkondensator m‏ على توافق تنغيم المذبذب ودوائر الإشارة في Ale)‏ على 
Su‏ ترددات استقبال الجهاز. 
wi Li var‏ دائرة لتوليد ذبذبات كمربائية . 
oscillator 790‏ 
oscillateur m‏ 
Oszillator m‏ 
fo dd ort‏ الذيذب الذى يولد قلطية » موجتها على هيئة سن 
ua horizontal oscillator 534‏ تسلط يعد تكبيرها على ملفات GLA!‏ الافقى 


الم ركبة على أنبوب الصورة d‏ مستقبل البثمرئيات . 


oscillateur m pour la 
déviation horizontale 
Horizontaloszillator m 


h 23‏ 
في مستقبل البثمرئيات الملونة » مذبذب يولد موجة 
متواصلة ترددها هو نفس تردد الحاملة الفرعية اللونية 
ولها علاقة طورية محددة بالنسبة للدفعة الرواقية 
اللونية . 


m4 


Sell مذبذب الإسناد‎ 
reference oscillator 


oscillateur m de référence 
Bezugsoszillator m 


VT? 


945 


نوع قديم سن المذبذبات الستخدم فيها الصمام 
الثلاثى € يعتمد تردده على رسن عبور الكهارب 
( الإلكترونات ) بين الكاثود والأنود وحده . Aus‏ 
الذبذبة بتسليط قلطية موجبة على الشبكة الحاكمة في 
الصمام وقلطية سالبة على أنوده وتوصيل دائرة رنانة 
خارجية منغمة عند تردد العبور بالصمام . مثل هذه 

Ser . 

الذبذبات الطفيلية غير المرغوبة يمكن d‏ تحدث في 
مرحلة الإخراج الافقى في مستقبل البثمرئيات » وتظهر 
على هيئة خطوط رأسية بيضاء متموجة عند الجانب 


as M 
. الأيسر من المورية‎ 


°. ع مس حم‎ 3 
مدبدب بار کہاو زك‎ 
Barkhausen-Kurz oscillator 
oscillateur m de Barkhausen-Kurz 
Barkhausen-Kurz-Oszillator m 


col.‏ فيه نشتمل دائرة التغذية المرتدة على بلورة 
من الكوارتز . يستفاد من خاصية كبرباء بيزو للبلورة 
في توليد ذبذبات ثابتة التردد . 


4 a à 
مذبذب بلورى‎ 
crystal oscillator 
oscillateur m à cristal 
Quarzoezillator m 


1۰۴ 


102 


YAY 


282 


شحن وتفريغ AT‏ من خلال مقاومة . يمكن من هذا 
AU‏ الحصول على أشكال موجية مربعة أو 


شك[ سن المنشار أو نابضة . 


t 3‏ 
=£8 
<J‏ ۳ - الدائرة الاساسية لمذبذب تراخ 
EZE‏ 1 
y‏ القلطية عند احرج 
۳ - الزمن 


مذبذب ترا 
relaxation oscillator‏ 


oscillateur m à relaxation 
Kippschwingoszillator m 


401 


956 


à |‏ 225 
مدبدب فى مستقبل Geb‏ يولد الذبذبات الحلية 


تتم التغذية المرتدة الموجبة اللازمة 


A 
» من النوع اليلورى عادة‎ 


"m 55‏ 
wide oy)‏ تغايرى 
E sax‏ لكي تتضارب مع الإشارة المستقبلة وتولد الترددات 
x Überlagerungsoszillator m‏ * 
الوسطى . 
41 مذبذب دقع vi dE?‏ دائرة متذبذبة تشتمل على صمامين أو مقحلي. 
push-pull oscillator 915‏ ( ترانزستورين ) موصلين بطريقة الدفع والمجذب . 
oscillateur m push-pull‏ 
A daf Jess Gegentaktoszillator m‏ امعان LUI d al‏ الإبتدائى 
dd‏ متهم as es ç‏ التغذية إلى وصلة في منتمف 
des d i‏ كل متهما بين 
أنود asd‏ الصمامين أو es‏ أك المقحلين وبين شبكة 
أو قاعدة NI‏ 
vie‏ مذبذب رئيسى مذبذب شديد الإستقرار» 
 oseiliateurpilote m >‏ يولد الموجة الحاملة في Je‏ الإرسال . 
Steueroszillator m‏ 
dd 14۷‏ مانسع مذبذب ينقطع مرور التيار فيه ذاتيا بعد كل نصف 
blocking oscillator 147‏ دورة o‏ دورات تدبدبه 5 


يستخدم 3 صور متعددة 
لتوليد موجات على هيئة سن المنشار تكون Ae, At‏ 
للمسند الزمنى d‏ البثمرئيات . يعمل المذبذب Ax‏ 
تغذية مرتدة موجبة » ويتحدد تردده من قيم مجموعة 
من المقومات والمكثفات 3 الدائرة . 


الشكل ٤‏ - مذبذب gt‏ 
a‏ الدائرة الاساسية oiid‏ 
- الأشكال الموجية للاشارات على اقطاب الصمام 


oscillateur m de blocage 
Sperroszillator m 


مذبذب jy à‏ استقيال تغايرى يتضارب 0555 


عبارة عن لوح (les bj‏ بطبقة معدنية سمكها 
رقيق جدا وتمرر UJ‏ من ألوان الضوء ولكنها تعكس 


LAT Ug 


miroir m dichroïque 
dichroitischer Spiegel m 


-*-- ee 
مذبذب محلى‎ sur 
مع تردد الوجة الحاملة في الإشارة الستقبلة لتوليد‎ BE, “ 
. التردد الأوسط‎ Überlagerungsoszillator m 
الإستقبال التغايرى يتضارب تردده‎ jhe مذبذب ضار ب بذبذب في‎ ۱4 
a الستقبلة لتوليد تردد أوسط‎ iL ull مع الموجة‎ beating oscillator 129 
oscillateur m local 
Überlagerungsoszillator m 
مويل‎ EN من صمام‎ Ee ی مذبذب تردده مستقر؛‎ BE مذیذت‎ AM 
usd ‘ بين أنوده وشيكة تحكمه بلورة .` من الكوارتز‎ Ep 966 
zoszillator m 
رنانة متوازية » وتذبذبه‎ dÉ التوالى مع أنوده‎ p Fierce; Scaling 
المرتدة المتحددة عن طريق السعات‎ nia راجع الى‎ 
. الداخلية بين شبكة تحكم الصمام وكاثوده‎ 
5 = $31 x ° es 
مذبذب هارتلى دائرة متذبذبة بها محث واحد منغم . في إحدى صور‎ ove 
š وت‎ " . - 
» امعت بأنود وشبكة الصمام‎ BL hess هذه الدائرة‎ ee i 510 
0 5 Se .. a | induktive ees 
بالكاثود . تتم التغذية‎ cas وتوصل نقطة وسطية على‎ 
المرتدة الموجبة اللازمة للتذبذب من الأنود إلى الشبكة‎ 
de per ESO» واللف‎ ét عن طريق مكثف‎ 
. AUI التوالى مع‎ 
كم‎ = 
T Ë 
2 € 
2] ars; 
Je دائرة مذبذب‎ ve الشكل‎ 
ze 
» ثنلونية نوع من الرايا المستخدمة في البثمرئيات الملونة‎ Bla "44 
dichroic mirror 319 


sin VAN‏ إصطلاح يطلق على عرض النطاق والوضع 
"Wë ds‏ الطيفى ( الإسبكتروجراق ) للإشارة ul‏ عن عملية 
ols atl á a Video‏ 8 
Teque‏ — : 
Lou, var‏ الطور وصف اللطفيليات والتيارات والكميات الأخرى الدورية 
Eer =‏ المتطابقة في الشكل الموجى والمتساوية التردد » ولكنما 
N phasenverschoben‏ تبلغ as‏ الذروية المتناظرة A‏ نفس اللحظة . 
\o£‏ مرجحة الصورة في مستقبل البثمرئيات» حركة الصورة رأسيا إلى 
Soe‏ 
mes dëch ji tie mm‏ عيب bës d‏ 
in instabilité f‏ - 
verticale de l'image‏ 
Tanzeffekt m;‏ 
senkrechte Lageschwankung f‏ 
Š. d'u ee e + 23‏ 
Gov‏ مرحل أ- نبيطة كبرميكانيكية يستفاد فيها من تغير 
relay 957‏ التيار zul‏ في دائرة تمد بالطاقة للتحكم أو قطع 
لجا وتوصيل تيار أكبر في دائرة اخرى تسمى «دائرة 
| التوحيل » . 
ب محطة بها جهاز إستقبال وجهاز ediy!‏ 
تستقبل الموجات وتعيد إرسالها GT‏ لإطالة مدى 
الإستقبال . 
4 مرحلة الإخراج kill‏ في مستقبل coli ntl‏ مرحلة تكبير موجة سن 
(N)‏ النشار الخارجة من GRA‏ الافقي» وتشمل على 
sap‏ ا e,‏ م أو Ge), ve‏ أو على e peu‏ 
Zul Zeilenausgangsstufe f‏ ومحول ودائرة توليد وتقويم Ae‏ الفائق . 
deze All Ac ev‏ 
inverter 597‏ 
onduleur m‏ 
Wechselrichter m‏ 
Aye 1180‏ معدات لتضمين موجة ALL‏ كهرمغنيطية الإشارات 
transmitter 1145‏ المشفرة أو الصوتية أو المرئية وتكبيرها وبشها في الجو. 
Sender m‏ 
4۷ مي رشح شبكة كهربائية تتكون dr‏ الكثفات والحاثات 
filter 427‏ والمقاومات í‏ مصممة os‏ تمرر نطاقا محددا من الترددات» 
Fiten‏ وتكبت كل الترددات التى تكون خارج هدا النطاق . 


ver 


os 
على تردد محدد‎ A الترددات التى‎ y 


col مرشح إمرار‎ ove 
E 3335» high-pass filter 525 
dad — — 
2€; 
G 
; 3 
إمرار العوالى‎ pure الشكل 11 - دائرتان شائعتان‎ 
مرشح إمرار ترددات مرشح مصعم بحيث .مرر كل الإشارات التي يقل تردد ها‎ LA 
. هو 557 القطع‎ Pr منخفضة عن تردد‎ 
low-pass filter 671 
filtre m passe-bas 
TiefpaBfilter n 
"nace من‎ RE, Lips Wb مرشح إمرارنطاقی‎ ۹۸ 
من الترددات وتوهن كل الترددات التى‎ lae نطاقا‎ fe m pase bande 2 
. تزيد على حدود النطاق أو تقل عنما‎ Bandpaß m; Pan E 
š š 
الكبربائية‎ av امرضعة تستخدم فيها بلورات‎ Mh مرشح بلورى‎ YAr 
" لامر رار نطاق صيق من الترددات‎ crystal filter 280 
filtre m A cristal 
Quarzfilter n 
a) LO x 
ضيق من الترددات وا‎ à Ain مرشح ثلمة شح بمنع‎ vvg 
الترددات خارج هذا الحيز.‎ SÉ notch filter 774 
filtre m de rejection 
à flancs raides 
Kammfilter n 
يتساوى‎ gl مرشح حاد الخواص يكبت الإشارات‎ T مرشح قنطرى على شكل‎ ۹ 
لا يؤثر سوى تأثيرا‎ sida (A ا ا 'ترددها تردد‎ type T en pont ane 
. الترددات القريبة‎ de überbrücktes T-Filter n 
مرشح يستخدم لفصل الترددات السمعية العالية عن‎ on مرشح‎ VV 
ET المنتخفضة قبل توصيلها إلى مجموعة الجاهير‎ 0 tiller ei 277 
5 للنغمات الحادة‎ SC والبعض‎ ne au eO titer ss 
سلسلة من الإشارات‎ La مرسل راديو في مكان ثابت‎ KUN Ab 
Lagos dl لإرشاد السفن والطائرات‎ Lo) المتعاقبة‎ beacon 3 115 


balise f 
Bake f 


55 


(s ell wr ver‏ استقبال للإذاعة الصوتية جودته عالية, 
e 8 : š 3 .. monltor 743‏ == 
moniteur me‏ يستخدم في غرف المراقبة والمفتسات 
( الاستوديوهات ( ومحطات الإرسال لمراقبة جودة 
الإذاعة " 
غرف المراقبة والمقتات في محطات البثمرئيات لمراقبة 
جودة الصورة أو الأشكال الموجية . 
Z = Ae me‏ 
LA!‏ مر كبة فعالة عنصر في الدائرة الكمربائية يقوم بتكبير الاشارة . 
is:‏ 
e ¿isa em anne. 2‏ 
aktives Bauelement n‏ 
PIS za WI‏ ف البثمرئيات » عملية ضبط موضع الصورة على مورية 
ëJ ll centring 194‏ ر ESS‏ مع شر 3 المورية . 
centrage m; cadrage m‏ 
Zentrierung f‏ 
Dich d 14۰‏ على مسايرة عملية مسح sus Ball‏ 
Jam di synchronisation f bad‏ البثمرئيات لنظيرها في المصورة » بحيث يعاد 
Synchronisation f‏ 
hdi, TR‏ 
توقيت بداية كل خط وإطار ليبد 9 Le Gl Í‏ ف Srel‏ 
Las‏ في نفس | ‚Ab‏ 
P = "pe PE‏ 
fito‏ مزامنة الحد Xy Al‏ لتثبيت تردد المسند الزمنى الخطى d‏ مستقبل 
ZE, Ra‏ البشمرئيات ومزامنته مع نبضات المزامنة في الموجة 
e volan‏ 
e Ge u nsc il Schwungradsynchronisation f‏ 3 ح Ja‏ المسند aol‏ 
ع بسبب نيضات ضوئية Sy‏ تصل إلى دائرته 
e?‏ وصول Las‏ ا مزامنة بقليل gue,‏ هذه الدائرة 
Lib‏ تستمر في تثبيت AA‏ مولد المسند الزمنى حتى لو 
اضطربت نيضات المزامنة EN‏ مؤقتة . 
Tot ayy‏ الخطوط الأفقية المضيئة على واجبة أنبوب الصورة 
raster ` 933‏ الناتجة à‏ مسحها بالحزمة الإشعاعية الكهاربية 3 
canevas m‏ 
Bildraster m‏ 
a 9 woe‏ = 7[ 
ro‏ مساربة مقلوب مقاومة العزل . مقياس لتيار التسرب في 
dial en} =‏ 5 
reziproker Isolationswiderstand m‏ 
IER 10‏ 


YN‏ مسامحة ملوب اللمعاوقة. quo‏ سماح دائرة كهربائية بمرور 
و 
l‏ 1 التيار فيما عند تسليط قلطية عليما . يرمز لها Bole‏ 
š Scheinleitwert m‏ 
بالرمز Y‏ 
"T NS "uod " ss > = ë‏ 
۱1۳4 مسامحة إنتقالية النسبة بين التيار عند مدخل دائرة كمربائية وبين 
transfer admittance 1134‏ القلطية الناقحة عند D as‏ 
admittance f de transfert‏ 
Übertragungsleitwert m‏ 
yé‏ مساو ی a‏ المفاقيد الكلية للإرسال في دائرة عند 
attenuation equalizer 5 74‏ الترددات المختلفة Ka‏ تصبح متساوية تقریبا عند et‏ 
Meer‏ الترددات في نطاق تردد معين . 
o- 2-5‏ 
MF‏ مسبق الضبط عناصر متغيرة القيمة في الأجهزة » deb en LA‏ 
je ge pre-set 893‏ أو صيانته diac‏ مختصين » ولا يسمح 
HA BEE gët‏ بتغييرها . 
a Res‏ 
۸۹ مستاصلة غازات JE iis nu‏ في الصمام أو الأنبوب E?‏ 
gis. 489‏ لامتصاص قد يكون قد تبتى فيه من غازات بعد 
Fe . ..  Fangstofi‏ * 
À FN rn‏ المستأصلة بعد RUE‏ الصمام وإحكام 
غلقه ليتحد خارها إتحاداً كيميائيا مع ما تبقى من الغازات 
ويتكثف على سطوح الصمام . 
SZ am 5 -0 3‏ 
pere. £44‏ أ Chie‏ يولد قلطية الحامل اللازمة aw‏ دوائر 
exciter 409‏ مضاعفة التردد والتكبير à‏ جہاز الإرسا! . 
nese‏ ب — مصدر الضوء الستخدم في تنشيط خلية Lib‏ 
ضوئية . 
لد JR‏ لاتيار المستمر يواد تيار استشارة 
à m^‏ مولد كبير للتيار. 
sa ad š 7 DEDE‏ 
a LA Yan‏ أنظر: مستخلص الألوان . 
decoder 296‏ ` 
décodeur m‏ 
Entschlüsseler m‏ 
den . o, 7o 7‏ 34 
als A‏ الألوان مرحلة في مستقبل البثمرئيات ll‏ لفصل وكشف 
colour decoder 232‏ إشارة التلوين وإنتاج إشارة خاصة IS‏ لون من الألوان 


الأولية . 


décodeur m des couleurs 
Farbdekoder m 


je‏ لالتقاط وكشف وتكبير الطاقة الكبرمغنيطية 


ونقديمها d‏ صورة مسموعة أو مرئية . 


oro 3 


مستقبل 


receiver 
récepteur m 
Empfänger m 


ara 


مستقبل فيه a‏ تحويل الموجة الحاملة المستقبلة ونطاقيها 


- D ss ap H 
الجانبيين إلى موجة موحدة التردد أقل تردداً ونطاقين‎ 


٠۷ PA‏ - رسم تخطيطى لمراحل مستقبل sns‏ فوق 

١‏ - مكبر ترددات إشعاعية ۽ كاشف 

Y‏ - مازج 3 - مكبر الترددات الصوتية 
٣‏ - مكبر للترددات ul‏ - مذبذب d£‏ 


G E AUS مستقبل‎ ۳ 


superheterodyne receiver 
récepteur m superhétérodyne 
Superhet-Empfänger m 


1083 


tally اتساسات‎ ¿a kas ۾‎ die] باز‎ 
t joe 
. في دوائره‎ Le ) الترانزستورات‎ ( 


7-23 " 
hybrid receiver 
téléviseur m à tubes 
électroniques et transisteurs 
Hybridfernsehempiänger m 


CFA 


542 


jea‏ يحول الإشارات الصوتية أو المرئية إلى تغيرات 
295 
لفيض الغنيطي تطبع مغنيطيا على شريط este‏ 
متحرك . كذلك OB‏ السجل dg‏ التغيرات الغنيطية 
الطبوعة على الشريط إلى إشارة صوتية أو مرئية عند 
إدارته للإستماع 5 


Aufnahmegerät n 


454 


540 


10» 


جس مساحة أو منطقة ihis dax ¿U‏ » في تتاب 
«dés‏ كما هي الحال في JE‏ الصور Pili)‏ 
حيث ei‏ تحليل المنظر الجارى تصويره إلى عناص مضيئة 


نجس إضاءة كل مها في تتابع منتظم بواسطة حزمة من 
الكمارب ( الإلكترونات ) abi‏ نبضات اتساعها يتناسب 
مع شدة إضاءة تلك oul‏ . ويم p^‏ هذه العملية 
في أنبوب الصورة بالستقبل » حيث قير Lac‏ من 
شدة p Ur‏ عند التقائها بالواجهة 
الفلورية لأنبوب الصورة pole‏ مضيئة تناظر عنامر 
bd‏ الجارى تصويره . 


scanning 
analyse f; balayage m 
Abtastung f 


۹۹۱ 


حركة الحزمة الإشعاعية الكماربية في أنبوب الصورة 
مستقبل البشمرئيات أو أنبوب المصورة من اليسار إلى 


اليمين ثم الإرتداد ثانية إلى اليسار عند نقطة تلى 
نقطة البداية السابقة » وتكرار العملية حتى يتم مسح 
خطوط de‏ كاسل من OVE‏ الصور البشمرئية . ' T‏ 


zi Lë 
horizontal sweep . 
aller et retour m horizontal 


horizontale Ablenkung f 


Dei 


537 


الحركة الدورية للبقعة الضوئية عبر als‏ انبوب 
اشعة الكاثود من جانب Le‏ الى الجانب الآخر. 


5 
sweep 

analyse f; balayage m 
Abtastung f; Ablenkung f 


A4 


1089 


Gb‏ الرأسى البطىء نسبيا للحزمة الإشعاعية 
الكهاربية في أنبوب الصورة عستقبل البثمرئيات elf‏ 
حركتها الأفقية . يستمر هذا الإنخراف حتى يتم عمل 
مسح إطار كامل للصورة » ثم ترتد الحزمة ثانية بسرعة 
إلى Jl‏ الإطار لتبدأ مسح الإطار التالى . 


مسح الإطار 
frame scan‏ 

analyse f d'image 
Teilbildabtastung f 


Zen 


456 


m a Š "we 8 a3 
المركز في بقعة صغيرة على الشىء المصور في سلسلة‎ 


وده 
من الخطوط e‏ ويحول الضوء المنعكس إلى تغيرات 
في التيار الكهربائى بواسطة خلية كبرضوئية . 
. 


مسح بالبقعة الطائرة 


flying-spot scanning 
analyse f à spot lumineux 
Lichtpunktabtastung f 


4۲ 


442 


- e A 
إخراف الحزمة الإشعاعية الكاريية في أنبوب أشعة‎ j مسح متجاو‎ YAN 
je MC E sm sus فا الكاث‎ 799 
ف أ‎ aall تود بزاوية ديد الزاوية‎ Mr g 
Sh uid UB ab)! Je AE D Wien 
T B " "X 
لتكوين الصورة البثمرئية بتجميع الصورة‎ GH متحابك‎ pis 
š | مساحة‎ m E حدة من إطارين‎ interlaced scanning 5 
eae EE 
بالكامل . الإطار الاول مكون من خطوط عرضية » وتكون‎ 
المسافة بين مركزى كل خطين متتاليين فيه ضعف عرض‎ 
الخط الواحد أو اكثرء ويدخل بینہما خط من الاطار‎ 
5 الثانى عند تكوينه بعد انتمهاء تكوين الاطار الاول‎ 
7 13 
I SE 3 2 
3 ^ 
Um See HESS i 3 
I ک4‎ 7 ç 
Hess j= á 7 
<a 
الشكل 58 - تكوين الصورة بطريقة المسح المتحابك‎ 
) المحال الاول ( الخطوط الفردية‎ a 
) الزوجية‎ El) المحال الثاني‎ b 
الصورة الكاملة‎ — e 
o A. tés 5 š "m 
بسبب انخفاض مقاومة‎ dips! gus يفف مسربة مسار جانبى‎ 
. الارض‎ e es العازل بين‎ 
SEH موصل‎ = Rt Ve Hite f: dispersion f. P? 
Ableitung f 
"T a Ap oe A Am de. teg. gy the 
مقاومة توصل بين الشبكة والكاثود في الصمام لإتاحة‎ AK مسربة‎ gav 
. مسار تتسرب عن طريقه الشحنات المتجمعة على الشبكة‎ grid leak 497 
= fuite f de grille 
Gitterableitung f 
لإسماع الأصوات ذات الترددات العالية في‎ Der qu Ba ۱10۹ 
هرتز. يستخدم مع‎ av ۰۰۰ الى‎ ٠5.٠ الدى من‎ tweeter . 1159 
. نابح » في أجبزة الإستماع عالية الآمانة‎ « Hochtonlautsprécher m 
-3 z 
gaha » نصف موصلة‎ ¿U مقاومة مصنوعة من‎ š É e عزوو‎ 
تغير مقاومتها بالحرارة سالب_وكبير. يستخدم في‎ TE, w 


الدوائر الكبربائية لحماية مركباتها من التمقرات 
التيارية . 


Thermistor m 


في أنبوب أشعة الكاثود» الشكل الموجى للنبضات 


= m 
الأنبوب‎ d الحزمة الكهاربية‎ Sp À التيارية المستخدمة‎ base f de tempa 
قيمة التيار بدلالة‎ Ja + عملية المسح . هذا الشكل‎ MEL 
. الزدن‎ 
موجته على‎ Lu التى تولد‎ ols tl دوائر مستقبل‎ (35 bs زمنى‎ : ver 
line time base 53 


هيئة سن المنشار zul‏ خطوط الصورة , 


base f de temps des lignes 
Zeilenzeitbasis f 


دوائر A‏ مسمتقبل البثمرئيات BI Ns Ali‏ على 
هيئة سن المنشار esl‏ الحزمة الإشعاعية الكهاربية A‏ 


n 


esis و‎ EI | e sul أسفل‎ dl أشعة الكاثود‎ sil 
لى الإطار‎ mi بسرعة يعد الإنتهاء من مسح كل إطار إلى‎ 
1 . du 


مسند Lei)‏ رأسى 
frame time base‏ 
base f de temps d'image‏ 
Teilbildzeitbasis f‏ 


£04 


459 


w Pl 
سن‎ RR تولد قلطية على‎ gel دائرة صمام‎ 


المنشارء» ونتزايد القلطية تزايدا مستقيما طوال الجن 
AC‏ سن od‏ الفح . 


Miller time base 


base f de temps de Miller 
Miller-Zeitbasis f 


VE 


734 


مشاهدة الصورة البثمرئية الخارجة من المصورة على 


مرقاب في لوحة الراقبة قبل توصيل الصورة بشبكة 


الإرسال 


مشاهدة مسبقة 


preview 
preview f; première vision f 
Probeaufführung f; Vorschau f 


AXE 


894 


2 أنبوب أشعة: الكاثود, الأنود الأخير GH‏ يزيد 
> عجلة الكهارب ( تسارع الإلكترونات ) يعد All‏ 
الحزمة الإشعاعية . 


Ë | 
مشدد‎ 
intensifier electrode 


électrode f postaccélératrice 
Nachbeschleunigungselektrode f 


eva 


579 


نوع عتيق من أنابيب UT‏ تصوير البثمرئيات استخدمت 
ae 5 "‏ 
أساسا لنقل الصور من الافلام السينمائية » وفيها تكون 
صورة ضوئية للمنظر على كائود نصف شفاف مبتعث 
للكهارب ( الإلكترونات ) . تحت SE‏ الضوء . 


e Sa 2 
مشرحة الصور‎ 
image dissector 
tube m dissecteur 
Bildzerleger m; 
Bildsondenröhre f 


o04 


334 


. منسوب للضوء يمكن للعين المهيأة كشفه‎ Jil 


5 a ع‎ 
مشرف الرؤية‎ 
achromatic threshold 
seuil m achromatique 


achromatischer Schwellenwert m 


af D o.- 
, أقل منسوب للسطوع يمكن الاحساس به‎ aa مشر ف السطوع‎ v 
absolute threshold u 2 
of luminance 
seuil m absolu de luminance 
absolute Wahrnehmungsschwelle f 
(kleinste wahrnehmbare 
Leuchtdichte ( 
ف السمع أقل منسوب 2 الصوت يكاد الصوت عنده‎ Ce MA 
تردد‎ a ua euni يكون مسسوعا . هذا‎ Io SET = 
تردد الصوت‎ OG الصوت » ويصل إلى أدناه عندما‎ Horechwelle f 
لهذا‎ OST! حساسية‎ DS Ze Xm ۰ 
Qe الصوت عند‎ 
, فرق في تردد الصوت أو شدته » أو في اللون‎ Hl ف الشعور‎ Le art 
E li = 
„un إدراكه‎ BS Valeur f de seuil = 
elektrischer Schwellenwert m 
a " ei sd wg gel 
. مش قة مساحة شديدة السطوع في الصورة‎ ove 
highlight 524 
blanc m 
hellster Bildpunkt m 
. أى جسم يبتعث الطاقة فى صورة حركة موجية‎ ee 5 av 
radiator ^ 926 
radiateur m 
Strahler m 
scs = . ER ad A " 8 C و .هك‎ 
البثمرئيات الملونة » جہاز لإنتاج إشارة‎ der à الالوان‎ iia ven 
والدفعة الرواقية اللونية أحيانا من‎ Sall الصورة‎ codeur m des couleurs m 
"A 7 M is 5 Farbkoder m 
. الإشارات الخارجة من المصورة والحاملة الفرعية اللونية‎ 
تيار‎ e] 3 نبيطة تنيع منها الطاقة‎ elt در‎ WT 
det e أو إشعاع كببرسغنيطى‎ e, dh? source 1043 
Si + LI source f 
. ë 6 4p pe Quelle f 


— — السطح الذى ed tees‏ الفيض في die‏ ماء 
مثل الشحنة الكهربائية في St dle‏ أو 
الشحنة المتذبذبه في محال کہرمغنیطی M‏ 

= — قطب مقحل ( ترانزستور ) Gus ZN‏ الناظر 
لكاثود الصمام EAU‏ . 


< 
بالقدرة‎ GE كمربائية‎ iila 


AMA‏ مصدر الإمداد بالقدرة من منبع للتيار المتردد 
power supply 889‏ وتولد cL‏ مترددة وثانية KITE de EU‏ 
Au Jl A $ cx picco MR‏ . 
di Netzanschluß m‏ 
vo:‏ مص ف الوصلة d‏ مقحل dell (unb)‏ المؤترء او 
aram 350‏ مقحل أحادى القطبية » التى خر ج منہا xi c‏ 
drain m‏ <= 
Abzug m; d-Pol m‏ 
AYY‏ مصطبة في Ul]‏ الرؤية» الفرق بين منسوب السواد 
^ تسوب الإخلاء . : 
"es = 2 Teoollement m du niveau de noir =‏ 
Basisimpuls m‏ 
m Wr " T ` Q8 2 =‏ 
\yr‏ مصورة ( كاميرا ) مصورة البثمرئيات » وتتكون من عدسة ge‏ 
camera 7 173‏ وانبوب الصورة € "mer‏ لترددات الرؤية تحرج مله 
a 3 caméra f de télévision‏ 
exa Kamera‏ تناظر سطوع Ai à absit best‏ | 3 
3 
توصل إلى جماز الإرسال . 
ir S WI‏ في جباز إستقبال لامتصاص الإشارات غير 
1147 7 ووه المرغوب فيها. 
trappe f‏ 
Falle f‏ 


z 3‏ 
à‏ مستقيل البثمرئيات الملونة e‏ دائرة مرشحة في 
db,‏ تكبير الترددات الوسطى el‏ تداخل إشارة 
التلوين في القناة المجاورة مع القناة الختارة . 


مصيدة إشارة التلوين 
Jie!‏ ;& 


adjacent chrominance trap 

filtre m de suppression du signal 
de chrominance du canal adjacent 
Sperrfilter n gegen 
Chrominanzsignal vom 
Nachbarkanal 


¥4 


في مستقبل البثمرئيات » d‏ 3515 المستقبل 
Ha)‏ تداخل الإشارة الصوتية ó‏ إشارة الرؤية . ˆ 


woe 
Spall é as 
sound trap u 


trappe f de son 
Tonfalle f 


3 D 
دائرة رنين متوازية » تستخدم لاستصاص الإشارات‎ 


التداخلة ومن d‏ توهيتها . 


مصيدة إمتصاص 


absorption trap 
piège m à absorption 
Absorptionsfilter n 


ur‏ مصيدة vil‏ وسيلة نع الإحتراق الأيونى للطلاء الفلورى لأنبوب 
ago ns à ions‏ أشعة الكاثود 1 تتكون من مغنيط Le ebe e‏ 
Tonenfalle f‏ 


برقبة الأنبوب ذى المدفعة ces WU‏ الحزمة 
الاشعاعية الكهاربية بحيث تتجه ناحية الواجبة » بينما 
alle Sh 3‏ على الايونات الثقيلة الموجودة داخل 
الأنبوب فتواصل حركتها في خط مستقيم في اتجاه 
جانب الانبوب ولا تصل إلى الواجمة . 


الشكل 14 - مصيدة الايونات 
a‏ - مصيدة في الانابيب ols‏ مدفعات الكبارب المثنية 
b‏ - مصيدة في الانابيب ols‏ العدسات الكبرستاتية WU‏ 


225 
١‏ - قطب معجل 
r‏ يحالات المغنيطات 
v‏ - مسارات الايونات السالبة 
ab! — t‏ الاشعاعية الكمار بية 
ag SI — o‏ الأول 
٦‏ - خطوط القوى الكبر بائية 


EA‏ مضا عف الردد مرحلة أو عدة مراحل تكبير في em‏ الإرسال تشغل 

frequency multiplier 468‏ صماماتها أو مقاحلها عند DEEN‏ الملتوى من متحنى 
multiplicateur m de fréquence‏ = & 

D š Frequenzvervielfacher m‏ لإخراج Ey‏ شوهة Lu‏ بالتوافقيات 


وتنغم دوائر أحمالها على التوافقية المطلوبة للإشارة . 


yor 


ضعف acil‏ الثابت الذى 


. التقليدية‎ 
x V1 A 
| de RL 
D 
8 


الشكل ve‏ دائرتان لمضاعف القلطية 
—a‏ دائرة مقومة LIS‏ الموجة 
b‏ - دائرة مقومة لنصف الموجة 


Costas‏ القلطية 


voltage doubler 
doubieur m de tension 
Spannungsverdoppler m 


31۸4 


1184 


مضبط الإرتفاع 
height control u‏ 


réglage m de l'hauteur d'image 
Einstellung f der Bildhóhe 


DAD 


514 


مضبط في مستقبل البثمرئيات لضبط استقامة العلاقة 
بين الزمن وبين مقدار اتحراف الحزمة LOI‏ في 
أنبوب الصورة . 


- - ice 
linearity control 1 
réglage m de la linéarité 
Linearitätsregelung f 


ML 


640 


مقاومة متغيرة في مستقبل البشمرئيات تغير تردد 
مذبذب المسند الزمنى حتى يصبح مساويا تقريبا DÄ‏ 
نبضات المزامنة فى الموجة الستقبلة . 


مضبط الإمساك 


hold control 
contrôle m de synchronisation 
Stabilitätsregler m; Bildfang m 


o 


526 


مضبط في مرحلة تكببر إشارة الرؤية في dime‏ 


البثمرئيات لزيادة أو خفض التباين بين الأجزاء 
الساطعة والمعتمة ف الصورة " 


0, 
مضبط التباين‎ 
contrast control ` 


réglage m du contraste 
Kontrastregelung f 


WÉI 


260 


مضبنط Lait‏ يستخدم لتغيير كسب. الترددات 
السمعية بالسبة للترددات المنخفضة . 


مضبط الجمير 
bass control z‏ 


réglage m de basse 
Tieftonblende f 


1۲ 


112 


العام للصورة . 


brightness control 
commande f de luminosité 
Helligkeitsregelung f 


مضبط السطوع 


yyy 


162 


sa كسيب‎ ml مقط‎ 


— SJ مضبط‎ 
gain control 3 


réglage m d'amplification 
Verstärkungsregelung f 


évv 


477 


2 e à 
دائرة من مرشح أو أكثر عادة » كل منها مكون من‎ 
مقاوسات ومكثفات » وظيفتها تعزيز أو توهين الترددات‎ 
العالية أو المنخفضة أو المتوسطة في الاشارة الخارجة‎ 


من مكبر ترددات صوتية لتعويض أى انحراف d‏ 
ستجابة ZA‏ . 


- . Ji ! e " 57 
tone control = 


régulateur m de tonalité 
Klangfarbenregler m 


YS 


1126 


فى مستقبل البثمرئيات » مضبط لتغيس اتساع est!‏ 
T‏ - وده 
من إشارة الرؤية الذى تكبت عنده الحزمة الإشعاعية 
في أنبوب أشعة الكائود . 


.°- 
مضبط منسوب السواد 
black-level control‏ 


réglage m du niveau du noit 
Schwarzpegelregelung f 


ra 


139 


modulator 
modulateur m 
Modulator m 


۷41 


741 


5 "TEN E "T 
ثنائيات موصلة على‎ el مضمن متوازن » يشتمل على‎ 

التوالى في صورة قنطرة أو حلقة = BA‏ التيار 
حول الحلقة في déi‏ واحد . بمكن استخدام هذه الدائرة 


الشكل 7١‏ - دائرة مضمن حلقى تستخدم كمقسم للتردد 
a‏ الموجة الداخلة ترددها f‏ 
(n-1) f “mishu s -‏ 
١‏ - الحاملة ترددها f‏ مضمنة توافقية M‏ 
tt- Y‏ الترددات والفرق بینہا 
(m-l) f‏ 


geall- r 
1 
ET Le دائرة رنين تردد‎ t 
1 ; 
À اتزددها‎ Self) SS ب‎ a 
n 


elf. ع‎ 
— AX 
2 لو‎ 


ES 


ياس شاع التردد 


۸ - مكبر 


riceve ava 
ring modulator 979 
modulateur m en anneau 

Ringmodulator m 


$5 تشتمل على صمامين متوائمين يعملان 
كمضمنين »> ويستخدم لكبت LH)‏ في نظام الإرسال 
بالحامل المكبوت . | 


za mA | C2 
Te | 


5 
الشكل v Y‏ دائرة المضمن المتوازن 
& 

١‏ -الاشارة المضمنة 
v‏ — النطاقان الجانبيان الحارجان 
lr‏ —2 الحاملة 


9? 2.2 
مضمن متوازن‎ at 
balanced modulator 94 


modulateur m équilibré 
Gegentaktmodulator m 


طاقة إشعاعية » توزيع قدرتها ib M‏ 
الترددى معروف» وتؤثر على إدراك لون الأشياء 
الساقطة عليها . 


=. 
مضياء‎ osy 
illuminant 547 
illuminant m 


Beleuchtungsmittel n; 
Weißkörper m 


) البثمرئيات الملونة » اللون الابيض ( الإسنادى‎ el ofA 
. إلى حد بعيد ضوء النهار‎ QU الذى‎ ituminant © 548 
illuminant m C 
Illuminant m C 
H 2 EP . e B ? 5 w - -9 -0 
معروف»‎ aib مضياء معيار ى مصدر ضوئى يتفق عليه» توزيع طاقة‎ yond 
. إصطناعيا‎ alle (XX standard illuminant C 1069 
illuminant m étalon 
Standard-Illuminant m 
في البثمرئيات التى تضبط مطابقة‎ li مطاورة عملية‎ Air 
الصورة في جهاز الإستقبال‎ poke مواضع‎ 842 


مع le‏ 
في آلة التصوير . 


mise f en phase 
Phaseneinstellung f 


S mmm 


شبكة indy‏ تعمل على معادلة التشوه الناتج في 
HEL‏ من تغير التوهين أو الإرتحال الطورى بتغيبر 
التردد » في نطاق محدد للترددات . 


معاد ل 


equalizer 

circuit m correcteur 
de distorsion 
Ausgleichsschaltung f; 
Entzerrer m 


403 


É معادلة ما تم من زيادة‎ » Ji Mex à معادلة التشديد‎ YAA 
تكبير الترددات السمعية العالية التى سبق تشديدها‎ de-emphasis 298 
Q ¿KN à Bd 
Le الإرسال لاسترجاع استواء الإستجابة الكاية‎ Qs ` 
. الإرسال والإستقيال ممتمعين‎ 
Sin = 1 
2 000% uF 
ii. 3 
دائرة لمعادلة التشديد‎ vr Sl 
ميكروثانية‎ ٠١ -الثابث الزمنی يساوى‎ ١ 
الترددات الصوتية الحارجة من ميز ترددات‎ - Y 
الترددات الصواية بعد معادلة تشديدها‎ v 
I LDU المعاملات الثابتة الثلاثة للقيم الإستثارية‎ à الغ‎ cosa vy 
la ا کل‎ dele والتى = ون جوع‎ Š لون‎ luminosity coefficiente 677 


منها في القيمة LUI‏ للمثير الخاص به Lole‏ 
لضياء اللون . 


coefficients mpl de luminosité 
Helligkeitskoeffizienten mpl 


أ مقياس معدل التناقص في iai‏ الإشعاع عند 
اختراقه لوسط معين .۾ 1 
ب الجزء الذى يمتصه الحمل من الطاقة الكلية 
المرسلة على خط coll‏ وهو يساوى + IT‏ 
Zo c‏ المعاوقة المميزة للخط € 
2 معاوقة الحمل . 
BEE z>‏ 
واذا LL 3 des‏ الخط حمل معاوقته تساوى 
المعاوقة المميزة للخط OÙ‏ قيمة معامل الإمتصاص 
تصبح هى الوحدة . 


مقلوب نسبة حساسية مستقبل مولف لقئأة معينة إلى 


حساسيته عند قناة أخرى تبعد بعدد معين من القنوات 
عن القناة المولف de‏ . 


معامل الإمتصاص 
absorption coeffcient‏ 


coefficient m d'absorption 
Absorptionskoetfizient m 


معامل الإنتقائية 
selectance‏ 


sélectance f 
Trennvermógen n 


A£A‏ معامل الإنعكاس “قياس تيار أو قلطية الموجة المنعكسة الناتجة من عدم 
reflection coefficient 948‏ سواءبة معاوقتين في مسار الموجة الساقطة . 

Stetlextonsfaktor m‏ فاذا كان Th‏ هو تيار الموجة Z, «bill‏ و Z,‏ هما 
المعاوقتان غير cates yell‏ في مسار الموجة الساقطة c‏ فان 
التيار اللنعكس Ir‏ يساوى (al‏ حيث ۾ هو معابل 
الانعكاس ويساوى )22 (Zi‏ " 

(Zi +22)‏ 
WA‏ معامل التقارن vk:‏ لدرجة التقارن بين ملفى محول ترددات 
coelfiolent of coupling 222‏ إشعاعية . يستخد م 3 المصطلح بصفة il ile‏ 
ا Seier e‏ عن درحة التقارن É‏ أو السعوى أو oe‏ بين 
دائرتين . 
AV‏ معامل مشق ثابت إختيارى أو كمية إختيارية OS‏ ثابتة في 
parameter 807‏ نطاق جموعة u”‏ الظروف ‘ ولكن s‏ تغييرها ë‏ 
Parameter m‏ ظروف مغايرة » وذلك بعكس الثوابت الطلقة , 
Se 8 7 ee‏ 5 
AE, e"‏ نظير القاومة لمرور التيار الستمر عند ما يكون التيار 
impedance 560‏ مترددا . وهى نسبة قيمة حدر متوسط المربعات للقوة 
Huet‏ الدافعة AO‏ الترددة إلى je Ae‏ متوسط 
مربعات التيار الناتج 5 
= 
ooy‏ معاوقة الصورة العاوقة التى إذا ches‏ بين أى طرفين لشبكة رباعية 
image impedance 557‏ الاطراف l coL‏ قيمة المعاوقة بين الطرفين 
I Ba impédance f de l’image‏ 1 
ioe Spiegelimpedanz f‏ 
DÄI‏ معاوقة القصر العاوقة القاسة بين Gb‏ مدخل شبكة كمربائية» 
E = É "‏ 5 
A Beer, St‏ خط إرسال » عند توصيل دائرة قصر بين طرفي 
"Ma Se à à urzec] -Scheinwiders m‏ > 
مخرج الشبكة أو نهاية خط الارسال . 
vat‏ معاوقة e‏ العاوقة التى تتجلى أو تظهر للحمل من مكبر أو مولد 
output impedance 794‏ أو محول للطاقة D‏ 
impédance f de sortie‏ 
Ausgangsimpedanz f‏ 
ITT‏ معاوقة المصدار العاوقة التى يواجهها مكبر أو مستقبل أو خط 
source impedance 1044‏ إرسال من الملصدر الذى تنبع منه اشارة Ja‏ 8 


impédance f par la source 
Quellenimpedanz f 


نسبة القلطية ali.‏ بین طرفی دائرة LS‏ إلى 
التيار giu‏ امار بين طرفين آخرين d‏ الدائرة . 


ves‏ معاوقة إنتقالية 
ansfer Impedance 1136‏ 


mpédance f de transfert 
gegenseitiger Scheinwiderstand m 


core 3‏ 
معاوقتان مقاومتاهما متساويتان ¢ ومفاعلتاهما 
ستساويتان في القيمة ومختلفان في الإشارة . 


Yoo‏ معاوقتان مترافقتان 
conjugate impedance 255‏ 


impédance f conjuguée 
konjugiert-komplexe Impedanz f 


المعاوقة المشتركة في oS Slo‏ مقرنتين بمحث أو 
مكثف أو مقاومة أو بالحث التبادلى أو مجموعة من أى 
من هذه à ol all‏ 


ISCH معاوقة‎ vor 
mutual impedance 752 


impédance f mutuelle 
gegenseitiger Leerlaufwiderstand m 


Lai |‏ للصمام » المعاوقة الداخلية بين أنوده وكاثوده 3 
أحوال التشغيل . 

ب - للدائرة الرنانة 6 معاوقة الدائرة عند تردد 
الرنين حيث تصبح هذه المعاوقة مقاومة . 

> — للمجبار» معاوقة > AC‏ نتيجة اهتزاز ملف 
الصوت في de‏ الغنيط » والتى تبلغ أقصى قيمة 
لها عند gez! os) e?‏ حيث يكون اتساع 
الإعتزاز AST‏ ما يمكن , 


Bi -- " 

v^.‏ معاوقة حرا كية 
dynamic impedance 360‏ 
impédance f dynamique‏ 


dynamische Impedanz f. 


معاوقة شبكة رباعية الأطراف_ مقاسة os‏ طرفين من 


Lil bf‏ عندما يكون الطرفان الأخران موصلين معاوقة 
لها نفس القيمة . 


ur‏ معاوقة متكررة 
iterative impedance 603‏ 
impédance f itérative‏ 


Kettenwiderstand m 


المعاوقة التى إذا وصلت 3 نهاية خط إرسال محدد 
الطول تجعل معاوقة مدخل LE‏ عند بدايته مساوية 


لها . di‏ هذه الحالة ينقل Lii‏ الى الحمل أقصى قدر 
o‏ من الطاقة المغذاة 4 . ومعاوقة مدخل خط 
الإرسال » إذا كان "i‏ الطول » Celt‏ معاوقته 
المميزة سما كانت معاوقة الحمل الموصل عند an‏ 


MA‏ معاوقة مميزة 
characteristic impedance 199‏ 


impédance f caractéristique 
Wellenwiderstand m 


كمية قليلة من pam‏ إشابة خماسى التكافؤ تشاب 
à‏ مادة نصف co Man‏ مادة من النوع السالب . 
العنصر يسى , Sc E SÉ, a)‏ من shs‏ 
تُعطى RE Les‏ ) واحدا زائدا للمادة المشابة . 


os 


Yí^‏ معطى 


donor s 346 
donn 
Donator 9 (Elektronenspender) 


se- 


ows‏ معلومات ما alg‏ الإشارة التى (queas‏ الموجة الحاملة من 
à‏ ——— صور وأضوات , 
des signa‏ 
Information f‏ 
03- 
VV‏ معوج وصف للمنحنى الخصائصى لمكبر أو عنصر من — 
lde ME a‏ لا يكون هذا النحنى على صورة خط 
riet nichtlinear‏ » سب cH‏ تناسبا ثابتا مع الدخل 
على all‏ الكلى للتشغيل > ومن ثم فإن الكبر أو 
om za!‏ الإشارة الداخلة إليه مشوهة . 
F FE‏ 
aye‏ معيد 8 jte‏ لا ستقبال وترحيل إلاشارات بعد تكبيرها عادة » 
repeater 960‏ وذلك لزيادة طول sls‏ اتصال 
répéteur m‏ 
Verstärker m‏ 
š m . $3‏ : . 
ON‏ مغذى خط dem dal‏ بين الہوائى وجباز الإرسال أو 
5 الاستقال 
x aed uae ide m d'alimentation 6‏ 
Speisekabel n‏ 
DÉI 5 "E " 5 š; °.‏ -- 
APY‏ مغر ى قطب ë‏ أنبوب أورثيكون الصورة يخرف مسار 
al Se es‏ الالكقوونات ( ll‏ م اليتق M‏ 
= الكبارب ( الإلكترونات ) الراجصة من الف JE‏ 
مضاعف الكہارب 5 
2-3 
ew‏ مغطس حرارة  ghe‏ معدنى مبدد للحرارة متصل اتصالا حراريا 
Lr à # 2‏ 
Ji, > EE aliu H‏ ( ترانزستور ( d‏ صمام او A. Gl‏ 
m wett o = f Würmeableiter m‏ » 
خرى لزيادة الإشعاع الحرارى من جسم المقحل أو 
z D‏ 
الصمام أو المكونة e‏ وذلك لخفض درجة حرارته حتى 
لا يتلف. 
ar‏ مغنيط الصفاء في مستقبل البثمرئيات الملونة » مغنيط متحرك م ركب 
d‏ وم ا حول رقبة أنبوب الصورة ذى ol‏ الثلاث فى 
a Farbreinheitamagnet m‏ = = 
المستقبل » يضبط لمعادلة تأئير المجالات i dul‏ 
الخارجية على انحرافات الحزم الكهاربية للالوان الثلاثة . 
"vv‏ غنيط db S‏ مغنيط فيضه ناتج من مرور تیار کہربائی في ملف 
Le electromagnet 373‏ بنواة من مادة ية تتمغنط عند Ain‏ التيار 


. الملف وتزول مغتطتها بانقطاعه‎ A 


électroaimant m 
Elektromagnet m 


š =‏ 
خاصية المواد الغنيطية التى تمكنها من جذب Bole‏ 


سيا sal dhs magacilem‏ أو التثافر معا . 
magnétisme m‏ 
Magnetismus m‏ 
ve‏ غنيطية i 3G‏ خاصية بعض الواد التى تتغير أبعادها عند مغنطتها » 
EE 1nagnetostriction 701‏ حااتها المغنيطية إذا — H Mes‏ 
magnétostriction f‏ 
Magnetostriktion f‏ 
db 3 in *4A‏ خاصية بعض الواد» مثل أكسيد الكروم » التى lux‏ 
BEE =‏ إذا وضعت IM — ٠ 0 bai die j‏ 
ad > 1 Jle A 25 131 magnetoelektrisch‏ المواد ó‏ 
قياس ac‏ الكبربائية أو الغنيطية' النابضة » ds‏ 
دراسة التماثل Ro‏ للبلورات المغنيطية وكذاكرة 
á‏ الأجهزة الحاسبة " 
Zap‏ مغير ترددات دائرة صمام أو مقحلٍ ( ترانزستور ) =S‏ ذبذيات 
و 
c Lie sis prse PT ln‏ إشارة sus coy Dee‏ الترددات 
Fresuenzwandier m‏ الوبرطى التى يساوى ترددها الفرق بين 555 الذيذب 
SI‏ وتردد الإشارة . 
الشكل ve‏ دائرة مغير للترددات باستخدام مقحل واحد 
Ji ١‏ مكبر الترددات الوسطى 
J G, ary‏ ملف محاثته كبيرة » يستخدم أساسا لإدخال مفاعلة 
à reactor 937‏ الدائرة 0 
a réacteur m‏ 
Drossel f‏ 
"mae‏ £2 203 
apa‏ ملفاعلة مركبة المعاوقة التى تعرّى إلى وجود عائة Al‏ سعة . 
reactance 936‏ 


réactance f 
Blindwiderstand m; Reaktanz f 


= $-.4 


AAA‏ مفاعلة تشبعية ¿le‏ متغيرة نواتها من مادة مغنيطية لها إنفاذية 
Alle saturable reactor 988‏ تتشبع بسرعة عند وصول AUS‏ الفيض المغنيطى 
VE‏ فيها إلى e‏ حرجة بحيث لا تؤدى زيادة تيار المغنطة 
بعد وصول الفيض إلى هذه القيمة الحرجة إلا إلى زيادة 
a A‏ مر في الحاثة تيار مستمر jap‏ قيمة 
الفيض إلى القيمة الحرجة فإن Al‏ تغير طفيف في قيمة 
تيار متردد Gh Led x.‏ إلى تغير كبير في قيمة 
الحاثة . تستخدم هذه المغاعلات في المكبرات المغنيطية 
ومضمنات النيضات . 
2 { 8 
a b‏ 
الشكل ve‏ المواص المثالية للمفاعلة التشبعية 
١‏ - القلطية ؟ - التيار 
e ve‏ 3 
avy‏ مقا العلومات التى تتيحها الإشارة . 
di intelligence 577‏ 
information f du signal‏ 
Nachricht f‏ 
WC‏ مفرق d‏ مجموعة العدسات الكباربية » نقطة تتلاقى عندها 
cross-over 275‏ سيول US!‏ ( الإلكترونات ) بعد مرورها من العدسة 
P. point m de convergence‏ 
PERRET‏ الشيئية وقبل أن تكون الصورة . 
An [TIS‏ ( أستوديو) حجرة أو قاعة مجهزة لتقليل ترداد الأصوات . 
studio 1078‏ يشتمل على لواقط للصوت »2 وآلات تصوير» ومعدات 
Biudio n‏ للتحكم في الإضاءة » وأجهزة Gal‏ لتسجيل أو إذاعة 
الأصوات أو البثمرئيات , 
^re‏ مقارن الطور في je‏ إستقبال البشمرئيات » دائرة تقارن بين طورئ 
ER)‏ 
= ا سا نبضات المزامنة وقلطية سن المنشار التى يولدها مولد 
Phasenkomparator m‏ 


المسئد الزمنى á‏ الجباز. 


مكونة من مكونات الدوائر الكهربائية لها Lol‏ 


خاصية المادة التى AE leg‏ من سريان الكهارب 

s? e ,‏ 
( الإلكترونات ) الحرة فيا . وجود هذه القاوبة يحول 
طاقة الكمهارب السارية إلى حرارة . 


- 
مقاوم‎ ant 
IZ. ts 


if 
Widerstand m (Gerät) 


mo any 
resistance 962 


résistance f 
Widerstand m 


١‏ - للہوانی » puer VL idt. Loi‏ مقدار 
القدرة التى xs‏ الهوائى مقسوبا على ge‏ القيمة 
الفعالة للتيار مقاسا عند نقطة أقصى "NL‏ 
Vi LAS ikä sole‏ 

y‏ للموجات ST,‏ مقاومة = معين من 
الوسط » يقع d‏ مستوى مقدمة الموجة » للاشعاع . 


4Yo‏ مقاومة إشعاعية 
radintion resistance 925‏ 
résistance f de rayonnement‏ 
Strahlungswiderstand m‏ 


و = - 
Zait, |‏ موصلة على التوالى مع طرف من طرفى 
مصدر الإمداد بالقدرة Sc) Er‏ للتحكم 
في فترة شحنه . 
ب — isli‏ موصلة على التوالى slay! am ë‏ 
بالتيار المستمر لبطارية تخزين 2 ن اتنظيم ghd‏ 
الشحن . 


al مقاومة‎ vr 
charging resistor 203 


resistance f de charge 
Ladewiderstand m 


قيمة مقاومة تخيلية لو Ds‏ على التوالى مع شبكة 

ple‏ ما تنتج قلطية ضوضائية تساوى القلطية 

ial egen‏ من d GLH mel‏ مقاومات 
الدائرة أو ضوضاء الصمام | 


٠٥‏ مقاومة الضوضاء المكافئة 
equivalent noise resistance 405‏ 


résistance f de bruit équivalente 
äquivalenter Rauschwiderstand m 


في المقحل ( الترانزستور)» القاومة بين el‏ 
والقاعدة Lae‏ تكون دائرة الباعث مفتوحة وتكون 
القاعدة ھی Chill‏ المشترك ni e‏ بين =< والباعث 
عندما OSS‏ دائرة القاعدة منتوحة والباعث هو 
القطب المشترك , 


Gell مقاومة‎ MD 
c resistance 795 


résistance f de sortie 
Ausgangswiderstand m 


dënn ralat CoS} godt قد‎ de 
لكل‎ ci حرارة ملتقى‎ iyo pln! عادة بدلالة‎ 


= 


وحدة قدرة مبددة فيه 


EP‏ مقاومة حرارية 
thermal resistance 1110‏ 
résistance f thermique‏ 


Wärmewiderstand m 


۳۹۸ مقاومة JÉG‏ مقاوسة موصلي ما للتيار امتردد مقاسة عقدار النسبة 
E 2‏ بين القدرة المبددة فيه وبين مربع القيمة الفعالة أو 
erstand m‏ ل 
` جذر متوسط مربعات التيار المار فيه . 
25 
Wal‏ مقاومة متحركة مقاومة متغيرة توصل على التوالى مع دائرة الإمداد 
a rheostat a 976‏ للتحكم فی التیار المغذى إلى jte‏ كبربائى 
Rheostat m‏ . 
AAV‏ مقاومة متغيرة مقاومة لما طرفان ثابتان وملاسس متحرك حركة 
cR » ilan Dotentiométre m e‏ یکن نغيبر قيمة المقاومة بين ol‏ من 
REN ES 7 m Potentiometer n‏ بتخريكه 
vvr‏ مقاومة edd‏ مادة أو نبيطة مقاومتها ZY‏ تخضع لقانون em š ral‏ 
Y oo Manes romaine m‏ يتناسب التيار الذى يمر فيها تناسبا مباشرا مع 
nichtlinearer Widerstand m‏ 8 
القوة الدافعة الكمربائية المسلطة Le‏ . 
vr‏ مقاومة مغنيطية Lou.—|‏ قيمتها تتغير تبعا لتغير المجال الغنيطى 
res) 706‏ ديا الموضوعة فيه . 
a enc Er ie‏ ب - نبيطة من مادة نصف موصلة مبنية على ظاهرة 
هال » تتغير مقاومتها بتأثير الجال المغنيطى المؤثر 
e? 0 - n‏ 
DN‏ مقاومة مكافئة أ مجموع قيم القاوسات إذا كانت موصلة de‏ 
E se‏ التوالى “ ومقلوب er‏ مقاليبها إذا كانت موصلة 
‚reatzwiderstand m‏ على التوازى E‏ 
ب قيمة المقاومة التى إذا وصلت على التوالى أو 
° ° = 
التوازى مع مكثف Wy‏ تنتح في الدائرة lud‏ 
في القدرة az) Lol‏ العازل في المكثف . 
we - ei‏ 
insli a‏ تفرض في حل سائل الشبكات 
الكبربائية e‏ تأثيرها يعادل تأثير مجموعة 
مقاومات في الدائرة . 
any‏ مقاومة نوعية Lol‏ وحدة الأطوال من المادة عندما تكون مساحة 
resistivity 963‏ مقطعها هى وحدة المساحات . 
résistivité‏ 


^6 


f 
spezifischer Widerstand m 


نبيطة إسمها سشتق في الإنجليزية من الحروف الأولى 
transfer AS)‏ تحويل « cis ls‏ الاخيرة iQ‏ 


F e 
انواعه الشائعة من‎ Ae Sai مقاوم م‎ » resistor 


y E 
DS » رقاقة من شبه موصل سالب تسمى « القاعدة‎ 
فيها نطقتان موجبتان تسميان «الباعث » و‎ 


« المجمع » . وملتقى الباعث بالقاعدة يسمح DE‏ 
التيار بينمما في اتجاه واحدء وكذلك ملتقى =< 
23 
بالقاعدة . ولكن. إذا سلط جمد All‏ موجب على 
z 0 p‏ 
الباعث وجهد انحياز سالب على zéi‏ بالنسبة إلى 
ei‏ 

القاعدة OÙ‏ حوامل الشحنة الموجبة أو الخلوات تسرى 
من الباعث إلى القاعدة وينتشر بعضها عبر ماتقی 
المجمع dies Sell‏ التيار الار في دائرة pP‏ 
بكيفية تشبه إلى حد بعيد في الصمام الثلائى تحكم 
الشبكة الحاملة في تيار الكهارب السارى من الكاثود 
إلى الأنود» ومن كم o‏ أن تعمل هذه النبيطة 
كمكبر أو مذبذب . 


مقحل ( ترانزستور) 
transistor‏ 


transistor m 
Transistor m 


114۰ 


1140 


نوع من Jal‏ يتكون من BH‏ واحدة من مادة 

نصف موصلة مقاومتها النوعية عالية » وينمش على أى 

من سطحيها تجويفان دائريان يشكل Led‏ قطبان 

معدنيان بطريقة الترسيب الكهربائى . يكون التلاسس 

الموالف بين القطبين ونصف الموصل طبقة مجاورة 

للقطبين تكون الشحنات فيا سوزعة وغير كثيفة . 
A‏ 


GPS Lune‏ حوامل التيار في هذه الماطقة عن طريق 
الباعث فإن توصيليتها النوعية تزيد ويخرج den‏ تيار 


مكبر عن طريق zl‏ . 


مقحل الطبقة الحاجزة 
barrier iayer transistor‏ 


transistor m à couche de barrage 
Sperrschichttransistor m 


yes 


مقحل ( ترانزستور ) d e‏ من نوع واحد من 
حوامل الشحنة . يتكون كتلة من شبه موصل 
Je‏ المقاومة m‏ بين nl‏ شه موصلتين 
منخفضتى المقاومة sach e‏ اباي متكونتين 
PRET e Mali: RE‏ 
as‏ الكتلة tes‏ من نصف موصل موجب منخفض 
المقاومة تسمى إحداهما » المصدر» والأخرى Bee‏ 
يؤدى نسليط قوة دافعة كهربائية بين المصدر pally‏ 
إلى سريان حاملات الشحنة في الكتلة . Lab Ll‏ 
الموجب بالسالب بين وصلتى البوابة فيعملان بكيفية 
تناظر عمل الشبكة في الصمام الثلاثى . فإذا LE‏ على 
البوابة Aal es‏ عكسئ op‏ اللتقيين On‏ حاملات 
الشحنة تجاه حور الكتلة . وإذا سلّطت إشارة على البوابة 
(UU‏ تغير سريان حاملات الشحنة في الكتلة فتظهر 
إشارة مكبرة على حمل مناسب يوصل بالصرف . من 
خواص gei‏ الجال المؤثر أن igi‏ مدخله عالية 
جدا ( حوالى bem ٠٠١‏ أوم ) ومقاومة مخرجه منخفضة 
نسبيا ( من tail Ai Aen de‏ هذا Jill‏ 
يسمح AÑ:‏ الإشارات حتى تردد bsa ot.‏ هيرتز. 


الشكل 7١‏ - رسم توضيحي لتركيب مقحل Jal‏ المؤثر 


mue‏ ۾ ترج 
UT - ٣‏ من مادة نصف o‏ - المصرف 
موصلة موجبة 5-المصدر 


م - سریان الكبارب ۷ - البوابة 


KON 
field effect transistor 


transistor m à effet de champ 
Feldeffekttransistor m 


DA 


JLA متحل ( ترانزستور) به ملتقيان مقوسان‎ gill مقحل‎ ve 
E Lai iL se de A d OUS Ma 
= ° u = 9 eg jonetions 
Flächentraneistor m 


الشكل vv‏ - تركيب مقحل الملتقى 


١‏ - الباعث o‏ -عازل 

A سلك التوصيل الى‎ N 

dl -سلك التوصيل الى‎ ٦ من مادة نمف رل‎ SU — Y 
wi Ai dae وروي‎ 777 1 

t‏ المع ۸ سلك التوصيل الى الباعث 


"TES‏ مقحل sl‏ الإنباتق متحل ( ترانزستور) تكون اللتقيات فيه باضافة 
ee m à jonction répandue oe‏ الشوائب lt‏ أو الشوائب المعطية | ¿sul š‏ 
e ^‏ و 7 - de‏ 
pezogenem SC Dee‏ نصف الوصلة أثناء إنبات البلورة ,> 


و 
YY.‏ مقحل الملتقى الإنتشارى Jem‏ ( ترانزستور) تكون ملتقياته a Sie‏ 
Tee gäer s‏ كميات صغيرة من واحدة أو ATT‏ من الواد المشيبة 
Sm , ` Par diffusion‏ : - 
Dittusionsflüchentransistor m‏ — في المادة نصف الموصلة . 


أحد الأنواع الرخيصة الشائع استخداسها من المقاحل 

( الترانزستورات ) . يتكون من 66 من الجرمانيوم 
أو السليكون wf‏ على حلقة معدنية تعمل كملاسن 
منخفض المعاوقة للقاعدة , e‏ توضع على السطحين 
المتقابلين للرقاقة حصاتات صغيرتان كرويتان من مادة 
3 


مشيبة مناسبة » وتسخن الجموعة حتى AE‏ الرقاقة 
عند وجہیہا وإلى عمق كاف Ze clé‏ لا يتعدى 
سمك الرقاقة بين النطقتير المشابتين عدة ميكرونات 
قليلة . المنطقتان المشابتان mel OE‏ والباعث . هذا 
اللقحل يصلح للعمل كمكبر لاشارات ترددها لا js‏ 


٠‏ ميجاهيرتز. 


١‏ - اتصال منخفض المقاومة ه -رقاقة من مادة نصف موصلة 


3 z 
مأدة مشيبة‎ - ٩ c? dos v 
0 H 
وصلة الباعث‎ — V م - مادة مشيبة‎ 
وصلة القاعدة‎ — À وير‎ © 
المنطقة المشابة‎ - 4 


مقحل gll!‏ المسبوك 
alloy junction transistor‏ 


transistor m à jonction d'alliage 
Legierungsflächentransistor m 


ty 


42 


مقحل ( ترانزستور) ملتقی (uA‏ يتكون مسن 

شريحة من مادة نصف موصلة e‏ قاعدته بين 

طبقتين من مادة نصف ¿JU ilog‏ هما الباعث 
z‏ 


والجمع 5 


VW‏ مقحل الملتقيان س م س 


n-p-n-junction 
transi 


transistor m n-p-n 
npn-Flichentransletor m 


777 


RME eee 8‏ 
m A‏ ^ 
` ^ دوائر الترددات العالية (حتى "ëch ٠٠١‏ 
Teglerungatrasisistor m‏ بطريقة تجمع أ ہین السك والنشر . فتنشر 
ti‏ الشائبة j CA‏ شريحة من مادة نصف موصلة 
لتكوين ملتقى المجمع بالقاعدة » ثم تسبك معها مادة 
3 
مشيبة لتكوين ملتقى الباعث بالقاعدة . ينتج عن هذه 
الطريقة إقلال e~!‏ القاعدة Les‏ في bei‏ 
gall!‏ المسبوك » ومن ثم تحسين أدائه عند الترددات 
العالية . 
rer‏ مقحل den defi‏ ( ترانزستور) فيه تتم عملية إشابة الادة نصف 
s, SY Ass ¿ Ss e‏ اع + ad a D‏ 
" اع "Ter" Ge‏ عند Wei Den eg vie GUN‏ 
dle Drifttransistor m‏ جارف يعد a zx sil dass BE‏ الباعث 
خلال منطقة القاعدة الى ملتقى pal‏ . هذا didi‏ 
يقلل زمن عبور حوامل التيار» ومن ثم يحسن خواص 
المقحل عند الترددات العالية جدا . 
š et š 5‏ 5 
AVE‏ مقحل تلامس Jai‏ متحل يتكون من GBS‏ من الجرمائيوم السالب موصلة 
pen reser de contact 54‏ بقاعدة معدنية يلاسسها سلكان معدنيان ie‏ الباعث 
a Punktkontakttransistor m‏ 
والمجمع š‏ 
yo Jeda 0‏ متحل ( ترانزستور) ملتقى مصنوع بحيث يمكن 
el photo-transistor 854‏ أن يسقط 355 - ~ we‏ فيديد التيار 


المار عبر هذا Gill‏ . 


phototransistor m 
Fototransistor m 


39- 
نوع من مقاحل الملتقى الإنتشارى تحمى فيه الملتقيات 
بواسطة سطح del Än‏ تاز OÙ‏ تيار التسرب فيه 
ضئيل جدا وثابت . يستخدم عند الترددات الفائقة 


العو حتى آلاف الميجاهيرتز . 


الشكل v4‏ تركيب المقحل المستورق 


geg 5 
مقحل مستورق‎ 
planar transistor 


transistor m planar 
Planartransistor m 


١‏ -المنطقة المستورقة ؟ - القاعدة 
a PET‏ 
welt, It EA SR eege‏ 
t‏ - ملامس الباعث "PA‏ 
aim‏ 

o‏ الباعث 

3529 5 3225 

مقحل ¿ SU)‏ المادة نصف الموصلة التى يصتع متها 


#5 


Ld 
هی مجمعه » وترسب قاعدته وباعثه فوق سطح الرقاقة‎ 


D a gc 
على شكل حبيبتين صغيرتين أو شريطين رفيعين‎ 
متوازيين بالسبك أو 2 . ثم تزال المنطقة الحيطة‎ 
الجزء العلوى من‎ OS oi بالقاعدة والباعث‎ 
. كالصطبة‎ Jill 


EH‏ - شكل مبسط لتركيب المقحل المصطبى 
١‏ - طبقة القاعدة من مادة نصف f‏ - ملامس Sell‏ 


موصلة موجبة o‏ - الباعث 
— ملامس القاعدة a‏ 
x Zo r‏ -المجمع من مادة نصف موصلة 


v 


مقحل مصطبى 


mesa transistor 
transistor m mesa 
Mesatransistor m 


AN) 


871 


ينف 


725 


el من‎ OS » موصلة‎ dhei مقداح نبيطة من مادة‎ BL 
. والسالبة على التبادل‎ Seel طبقات من المواد‎ Hors 1120 
DEI UR للتيار» مثله‎ Jra پستخدم کقاطع‎ ۴ 
إحدى‎ Les التحكم في بوابته‎ Gb الغازى » عن‎ 
223 
سلطت على قاعدته نبضة‎ de طبقتيه الوسطيين‎ 
قادحة استمر التفريغ الإنهمارى فيه حتى يقلل القلطية‎ 
. على المقداح إلى قيمة ضئيلة‎ 
Zul الشکل ۸۱ - تركيب‎ 
طبقة إنتشارية موجبة 5 -ملامس الطبقة السالبة‎ Y 
سليكون هن النوع السالب ۷ - ملامس السليكون‎ - Y 
EU ؟ - ملتقى إنباتى‎ 
ملامس الطبقة الإنتشارية‎ A سليكون 'من النوع‎ t 
الموجب الموجبة‎ 
أساس معدنی‎ - ٩ ه - طبقة انتشارية سالبة‎ 
من أنبوب‎ GS كابحة أو موازنة للتيار.‎ Lol Sais Veg 
o us سلك‎ " E DI, < barretter 104 
ET 
من الحديد أو النيكل معامل تغير مقاومته بالحرارة‎ 
z3 3 5 
de des il موجب . تختار أبعاد الفتيل بحيث‎ 
التوالى مع حمل معين فإنه يحفظ التيار المار فيه ثابتا عند‎ 
. تغير قلطية المصدر في حدود معينة‎ 
wo. . Ww KA 
» الإنحراف الرأسى والافقى‎ cub اانا مقرن إطار تلف عليه‎ 
“° 5 
الحزمة‎ God ويدخل في رقبة أنبوب أشعة الكاثود‎ Eier m 122 


الإشعاعية الكباربية في الأنبوب dat he‏ 
pu‏ للملفات . 


G A z ei D “ $ 2 £A 
لتردد‎ me إشارة ترددها قاسم‎ SCT "e د‎ EE reg a 
5 الإشارة الداخلة اليمها‎ divisetr wd ووو ا‎ 
P Se, 

Gef هيه مقاؤية‎ Léi نبيطة نقاوم مرور التيار في أحد‎ y air 
SE «RS الإتجاه‎ A de X ولا تقاوم مروره إلا‎ fedresear mn va 
التيار المتردد الى تيار‎ des من خاصيته هذه في‎ 

مستمر » LI‏ بكبت أو عكس déi‏ نصف كل دورة من 
دورات التيار المتردد . 
"m e nm "am "A 5‏ 
ILC‏ مقوم قط S,‏ دائرة iyu‏ لكامل c Zell‏ تكون الثنائيات المقومة 
bridge jonnie, 160‏ وحمل التيار ! لمستمر l‏ دا Ka‏ قنطرية * 
redresseur m en pont‏ 
Brückengleichrichter m‏ 
S ën À ET 2.‏ 
évé‏ مقوم كامل الموجة دائرة تقويم للتيار المتردد » يستخدم فیا عنصر 
full wave rectifier 474‏ تقويم لإمرار التيار إلى ال حمل ف اتجاه واحد أثناء كل 


. تردده‎ a» ei من‎ 
2 
Aa, Es wA 
N H w ; 
7 


الشكل 8١‏ - دائرة مقوم كامل الموجة 


١‏ — التيار المتردد - نصف الدورة الموجب 

۲ - نصف الدورة الموجب Sans‏ 
وي - شكل الموجة المقومة 

م — التيار موحد الإتجاه في = لموجة المقوم 


نصف الدورة 


ive 


redresseur m à deux 
alternances 
Vollweggleichrichter m 


DU?‏ مقوم نصف الموجة 
rg DIE Me oir 504‏ دورات تردده وتمنعه من A p‏ نصف 
redresseur m à une alternance‏ الو | 
Halbwellengleichrichter m‏ ول > 
الشكل Ar‏ — دائرة مقوم نصف الموجة e‏ والشكلان الموجيان 
على Liu‏ وخر Le‏ 
١‏ - مدخل التيار المتردد 
v‏ الفلطية المترددة المسلطة على الصمام 
۳ - التيار المقوم ol!‏ الحمل 
۽ الزمن 
0 الحمل 
ar‏ مقياس اللإحساس ` جباز لقياس le‏ الضوضاء» يشتمل على شبكة 
بالضوضاء LT‏ موازنة لماثلة حساسية الأذن النخقضة 
SALAM A m‏ للإصوات ذات الترددات القريبة من بداية ونباية مدى 
En‏ الترددات الصوتية . 
tra‏ مقياس Nw‏ انوع من مقياس جلفانو ذى اللف المتحرك يستخدم 
calc > Beef E‏ استكشاف لقياس SUS‏ | لفيض . 
Flußmesser m‏ 
1144 مقياس iu Ji‏ مقياس لتحديد طول موجة إشعاعية أو ترددها . 
wavemeter 1194‏ 
ondemètre m‏ 
Wellenmesser m‏ 
4 مقیاس aa 6 at‏ مقياس لتردد الإشارات يولد ذبذبات متغيرة التردد . 
ëch frequency meter eu‏ يقاس تردد الإشارة datt‏ حمازجيا مم الذبذية المولدة 
A ‘lagerungstrequenzmesser m‏ المقياس M‏ إحدى توافقياتها لتوليد نغمة las‏ 


مسموعة بيدهما . وتغير ذبذبة القياس إلى أن تنخفض 
حدة النغمة الناتجة من التضارب إلى حد le‏ 
فيكون تردد الإشارة مساويا لتردد المقياس أو توافقية 
من توافقياته . 


Di‏ مكبر نبيطة H‏ الإشارة الداخلة bel‏ بالتحكم في مصدر 
Ee a‏ 2 للقدرة عحيث تولد عند oe‏ النبيطة إشارة لها 
Tir‏ علاقة مطلوبة تكون ATT Sole‏ من الإشارة الداخلة 
إلى النبيطة . 
1١4‏ مكبر إشارة الرؤية  UN‏ النطاق في مستقبل البثمرئيات » وظيفته 
video amplifier 1174‏ تكبير Siyi‏ الحاملة لعلومات الصورة ونيضات 
amplificateur m vidéo‏ 
Videoverstärker m‏ المزامئة a Keg‏ . 
Ach‏ مكبر إشتقاق مكبر يستخدم لتكبير الإشارات الضعيفة من الأقمار 
a)‏ 
Ppliticateur m paremétrique a‏ الصناعية عند الترددات الميكروية عادة . وفيه GAS‏ 
d 5 parametrischer Verstärker m‏ 
الإشارة المستقبلة بطاقة إضافية من مدبدب يسمى 
wd »‏ الضخ < عن طريق AU‏ متغيرة تعمل 
كمقاوبة سالبة بتأثير إشارة مذبذب الضخ . 
الشكل A£‏ — الفكرة الاساسية A‏ المكبر الإشتقاقى 
a‏ -المبداً الأساسى < b‏ - تمثيل تخطيطى 
١‏ - تردد الرنين ١ f,‏ - الحمل 
fo ol ET — Y‏ ۷ - دائرة ds‏ 
oii- r‏ الضخ » تردد fz‏ ۸ - إشارة ترددها De f,‏ 
t‏ — مصدر الاشارة ç‏ تردد fy‏ 
ه - مفاعلة غير مستقيمة 
المصائص 
ar - E s‏ 
144 مكبر تراد فى دائرة تكبير تشتمل على مقحلين ( ترانزستورين ) » 
tandem amplifier 1094‏ 


التيار المار في أحدهما يتحكم في تيار القحل الثانى . 


amplificateur m en tandem 
Tandemverstürker m 


مكبر متعدد المراحل » cx‏ كل ile‏ فيه 
بمدخل المرحلة التالية e‏ وذلك 2221525 كب AU‏ 


۸١١ Kal‏ - الدائرة الأساسية 


AS‏ تعاقبى 

١‏ المرحلة الاولى : الكاثود 
Les‏ موصل بالارض 

+ المرسلة الثانية ‏ <+ 


Lee ds Lech USUI 
الاشارة‎ enu من‎ uz 


Sage amplitie er 
amplificateur m à plusieurs 
cascade 


étages en 
Mehrstufenverstärker m 


AT 


183 


نكس Lee Al‏ من (Ms UM gl‏ يستخدم 
في أنظمة الخاطبة العامة ds‏ الإتصالات dy‏ استقبال 
الإذاعة والبثمرئيات لتغذية عدد من أجهزة الاستقبال 


من إلاشارة التي يلتقطها هوائى واحد مشترك بينها . 


DÉI 
مكبر توزي.ع‎ 
distribution amplifier 


amplificateur m de distribution 
Antennenverstärker m 


WË 


دائرة يستخدم Les‏ صمامان أو مقحلان 
( ترانؤزستوران C‏ متماثلان e‏ وتكون الإشارة الداخلة 
إلى شبكة أحدهما أو قاعدته منعكسة الطور بالنسبة 
للإشارة الداخلة إلى شبكة NI‏ أو قاعدته à í‏ حين 


تكون الإشارة الخارجة من أنوده أو ne‏ منعكسة 
e?‏ بالنسبة للإشارة Loud‏ من أنود al HI‏ 


ويعمل أحد الصمامين أو المقحلين JUL‏ 
من دورات موجة الإشارة الداخلة » ويعمل 


T 
8393 نصف‎ 
E الثانى طوال نصف الدورة الآخرء ويتجمع‎ 


2-3 


الصمامين أو المقحلين بواسطة محول . 


wily 
ashy 


الشكل ٩‏ — دائرة مكبر الدفع 
a‏ دائرة صمامية 


داقع وجذاب 


push-pull amplifier 


amplificateur m push-pull 
Gegentaktverstärker m 


914 


Lef مكبر سابق مكبر لتقوية الإشارات الضعيفة الصادرة من‎ M. 
= Sa š "amplifi 
REN ™ 
. ريسي‎ Se مناسب » وذلك قبل إدخالها على‎ 
= 5 š we ve 
ox: der مكبر صاد أ مرحلة تكبير منخفضة الكسب‎ Vv 
2 5 dt هم‎ ep buffer amplifier 167 
الفعل التبادلى بينهما‎ gl داثرتين كهربائيتين‎ sci Den 
SE * ae m rennverstürker m 
. عندما تتغير معاوقة حمل الخرج‎ 
توصيل‎ (Se, مداخل‎ dale ب مرحلة تكبير لها‎ 
. منها بدائرة إخراج مشتركة‎ ol 
على‎ am مكبر له سدخلان منفصلان » ويعتمد‎ "y Yyy 
err ae aed së 
. ل الفرق بين الإشارتين المسلطتين على مدخليه‎ EI différentiel = 
8 Differentialverstárker m 
5 3 a 1 a ا‎ W aa 
dees کائوده‎ AN ploe مكبر متوالى دائرة تكبير مکونة من‎ ۸4 
WE. 0 > B S - : 
» بالارض ومن صمام ثلاثى آخر شبكته موصلة بالأرض‎ Ce pr ossads i 
العالى‎ Ae bi es والممابان موصلان على التوالى‎ Kaskodenverstärker m 
Go? z 
والارض . تسلط الإشارة المراد تكبيرها بين شبكة‎ 
oF "n 
وتستخرج‎ í وکاثود الثلاثى الموصل كاثوده بالارض‎ 
T الإشارة المكبرة من أنود الثلاثى الموصلة شبكته بالأرض‎ 
= a or w 3 
Zap déin wei eB مكبر مستقم الخصائص مكبر تكون النسبة بين‎ WMV 
كانت قيمة الإشارة الداخله الية في حدود التحميل‎ Ulb linear amplitier 7 : 637 
= 5 amplificateur m linéaire 
. المسمو. حه‎ Linearverstärker m 
تشتمل دائرته على مقحل ( ترانزستور) أو‎ dr مكبر‎ 3۱41 
بإحدى الطرق الأساسية‎ ders كثرء كل منها‎ Î transistor amplifier 1141 
e توصيلة القاعدة المشتركة‎ ٠ لتوصيلات المقاحل » وهى‎ em 
. المشترك‎ pdl وتوصيلة‎ c وتوصيلة الباعث المشترك‎ 
واسع من الترددات يمتد عادة لعدة‎ c Rn مكبر واسع النطاق‎ ۱٤ 
. ميجا هر دز‎ broadband amplifier 164 


amplificateur m à large bande 
Breitbandverstärker m 


igal‏ أو و 


\ مجموعة من الألواح 
ere va‏ 
Lis Cyl capacitor 179‏ مادة sors ET‏ مثل الهواء أو KA‏ 
condensateur m‏ 
Kondensator m‏ أو اللدائن أو الورق التشيع . 
الشكل AN‏ — بعض انواع مختلفة من المكثفات 
D‏ مكثف إبقاف an‏ لإدخال معاوقة Zelle‏ في أحد أفرع الدائرة 
Gi?‏ 
stopping condenser 1075‏ ^ للحد (e‏ سريان التيارات ذات التردد المتخنض E‏ 
elt di oe de AH SE Den ell Aal Be een‏ 
العالية التردد , 
۱۷۱ مکنف تجتيب ic‏ توصل على التوازى ف LT iib‏ 
bypass capacitor 171‏ — الإتاحة geg‏ المعاوقة نسبيا لکل الترددات التى 
condensateur m de dérivation‏ 
Überbrückungskondensator m‏ تزيد على حد (Ou‏ 
M^‏ مكثف le‏ مكثف يوصل في الدائرة الكهربائية لإمرار Fir‏ 
Al Senn i‏ $25 للتيار c‏ سر يان مو كبته | m‏ 
لعزل المكونات الخاصة بإمرار الإشارات d Ja‏ دائرة 
صمام أو مقحل (ul)‏ عن مغذى الجہد 
المستمر. 
je e à ria ae? UE <> e BE‏ = #22 
AN‏ مكونة سلبية مكونة من مكونات 5,515 كهربائية لا تكبر 
passive component 811‏ الإشارة ge‏ المقاومة والكثئف t‏ 
composante f passive‏ 
passives Bauelement n‏ 
yey‏ 7 في القحل ( الترانزستور ) » منطقة بين شظرى نصف 
junction 607‏ موصل « لہا خواص كبربائية مختلفة . 
Jonction r‏ 
bergang m; Lôtstelle f‏ 


Jill à ملتى الباعث ملتقى منطقتى الباعت والقاعدة‎ yar 
5 ( الترانزستور‎ ) emitter Junction 398 
jonction f base 
Emitterübergang m 
. بالقاعدة في المقحل (الترانزستور)‎ wel السب منطقة اتصال‎ aa Yyy 
collector junction 227 
jonction f collectrice 
Kollektorübergang m 
ملتى موجب سالب منطقة التقاء شطرين من مادة نصف موصلة : شطر‎ AVY 
ten * MA 2 t = 
(ALES Pb بشوائب من‎ pile ch موجب‎ ke ) ملتى م س‎ ( 
5 "M - 23 P o ñ p-n junction 873 
سالب أى معالج بشوائب من مادة‎ M Mab EES, 
موصلةء‎ chej SAL. من‎ Me من‎ d, A ملتى سالب موجب‎ ۷۷٦ 
توصيليته سالبة تسرى فيه الكهارب‎ du ويكون جانب‎ ( gh) 
Seet RE NN Se  ) الإلكترونات‎ ( (ers š m 
jonction f n-p 
9 تسرى فيه الخلوات‎  np-Übergang m 
n TR: à 5 5 as „03 
ملتقط صوت بلور ى ملقط للصوت تستغل فيه قدرة ملح روشيل » أو‎ ١ 
لتحويل‎ xx ba?" Ad Je e Sall البلووات‎ . microphone mà eri au 
eL sal L dé La e 5 I الإنفعالات‎ Kristallmikrofon n 
E 
. مناظرة‎ LLB الصوتية إلى تغيّرات‎ 
الكهارب‎ Zeie ملفان في المقرن يعملان على تحريك‎ Jel CL: ir: 
3 ad Bou gs i 0 
déit A أنبوب أشعة الكاثود‎ A ) الإلكترونات‎ ( D, de champ ° 
5 ^ S 5 x Feldspulen fpi 
الرأسئ‎ 
ja الالکت ونات‎ e e jos الكاث د‎ deflector co 303 
تحرف حزمة الكهارب ( الإلكترونات ) المبتعثة‎ aj Retest de déviation 


من كاثودها عن طريق تغيير المجال الغنيطي بين 
cul‏ . يحرف c»‏ من هذه الملفات الحزمة A‏ الإتجاه 


الأفقى » ويحرفها زوج AT‏ في الإتجاه الرأسى . 


محث يوضم في دائرة لزيادة حثها بدون إحداث 


04“ ملف تحميل 
loading coil 659‏ ترابط مع أى دائرة أخرى . 
bobine f de charge‏ 
Belastungsspule f‏ 
TT.‏ ملف ثانوى dal‏ بلفى il‏ الذى daa‏ به الحمل . LI‏ — 
Ju en MAE dim e‏ فهو x SIl‏ بالقدرة . 
Bekundärwicklung f‏ 
YA‏ ملف D‏ محث ملفوف على قلب مغنيطى على شكل حلقة . 
toroidal coil 1128‏ 
bobine f toroidale‏ 
Ringspule f‏ 
yepi‏ ملف لول ملف من السلك» مفتوح عند نهايتيه ga geo vas‏ 
[e m‏ 
Solénolde m =‏ قطره » يتولد عند مرور التيار فيه die‏ مغنيطى BE‏ 
ejl Magnetapule f‏ , 
Zeiten 404‏ خاصية للدائرة المغنيطية تناظر مقاومة الدائرة 
n " sl à > ¿tU |‏ 
MR | 958‏ 24 ليه , وهي عحدد É eg? UAE à‏ 
magnetischer Widerstand m‏ الد ائرة ER T br Laus‏ 
الممانعة بقسمة طول be:‏ المغنيطى en x‏ ضرب 
مساحة مقطع المسار في إنفاذية المادة المصنوع منها 
الدائرة . 
Pa. Yo‏ مرحلة لاستخلاص الإشارات المضمّنة تردديا في الموجة 
ALU Qiseriminator m 340‏ عن طريق تحويل الإنحرافات في تردد الموجة 
neng‏ — إل ترات ف الاتساع af de dl ds‏ بع 
الإنحرافات á‏ التردد , 
وء " D‏ 
AN‏ مميزالطور كشف للتضمين الطورى يخرج خرجا يتناسب مع 
phase discriminator 837‏ 3 


ارتحال طور الإشارة الداخلة عن قيمة محددة . 


discriminateur m de phase 
Phasendiskriminator m 


ces 
دائرة تستخدم في أجهزة استقبال الموجات المعدلة‎ 
[24 
الى حد بعيد مع مقدار‎ Ab تردديا » تخرج ثلطية‎ 
. عن تردد المركز‎ boos انحراف 555 الإشارة المعدلة‎ 


الشكل ۸۸ - دائرة je‏ فوستر سيل 
١‏ - مدخل اشارة الترددات الوسطى 
Y‏ - حرج الترددات الصوتية 


Foster-Seely discriminator 


discriminateur m Foster-Beely 
Foster-Seely-Diskriminator m 


oss La الوجات‎ Jul العهزة‎ d ey 
2s 
الإنحراف في 22 الإشارة الداخلة اليبا إلى‎ des 


a 
. الترددى‎ LAY تغيرات في الإتساع تتناسب مع مقدار‎ 


jt‏ للردد 

frequency discriminator 
discriminateur m de fréquence 
Frequenzdiskriminator m 


£o 


451 


nt 


464 


لون أولى . 


2-3 
منبه إسنادى‎ 
reference stimuli 


stimuli mpl de référence 
Bezugsreize mpl 


دم w‏ وھ 5 
منبه بصرى يعطى نفس الإحساس مثل الضوء الأبيض 
الذى لا لون له . 


AN 


- $^ وه‎ 
uH منبه لا‎ 
achromatic stimulus 
stimulus m achromatique 
achromatischer Stimulus m 


445 


946 


SA 


Fe E‏ يل Gu gly‏ العلاقة بين الحماسية النسبية 
۱1۸۰ منحنى الإبصار ية Nt‏ 
Rn si 1180‏ للعين بالنسبة IA‏ المختلفة وبين طول موجة gol‏ 
d‏ لانن فى cea‏ الإشعاعات الضوثية . 
700 650 600 550 500 450 400 
الشكل وم - منحنى الإبصارية ( المحور السينى يمثل AM‏ 
الموجى ( 
Ne el ell ele)‏ 
؟ - البنفسجى > -الاصفر 
v‏ - الازرق الغامق JU v‏ 
t‏ - الازرق Non‏ 
ave‏ منحنى الإستجابة رسم بیانی يوضح العلاقة بين كسب أو توهين 
al ën dl 2219 sten curve 970‏ مهار iy d‏ للصوت وبين 535 
courbe f de réponse‏ 
Empfindlichkeitskurve f‏ الإشارة أو الإهتزازات | ¿kl‏ عليه . 
A‏ منحنی التوزيع zl‏ رسم يوضح العلاقة بين الطاقات النسبية وبين 
spectral distribution graph 1051‏ أطوال الموجات à‏ إشعاع wb‏ 


courbe f pour la répartition 
spectrale 
Kurve f der spektralen Verteilung 


f opte - 6 vu i. 
يوضح تغير معاوقة دائرة رنانة أو نغير‎ ok رسم‎ 
اتساع التيار المار فبها بتغير تردد القلطية المسلطة‎ 


jl <‏ نین 
resonance curve 967‏ 


courbe f de résonance 
Resonanzkurve f 


علاقة بيانية بين طول موجة epal‏ فى SA‏ المرئى 
وبين مقلوب شدة الإشعاع عند هذا Gi‏ اللازم 
لإحداث إحساس بصرى بتساوى ى السطوع عند (RET‏ 
الختلفة لوجات الضوء . 


t,‏ کے 
منحى الضو ثية 
luminosity curve 678‏ 


courbe f de luminosité 
Lichtverteilungskurve f 


ga ey‏ يوضح العلاقة بين أحد الاحداثيات 
اللونية ei‏ لون من 


الألوان Sind cys W‏ وة 
آخر a‏ واد oss‏ إحداثى لونى 


ER Vus "‏ وه 
chromaticity diagram ` 210‏ 
diagramme m chromatique‏ 

Farbtondiagramm n 


; شكل Ge‏ يبين العلاقة بين التيار أو القلطية على 
حد أقطاب مقحل ( ترانزستور) أو أنبوب كاري 
وبين ml‏ الختلفة للتيار أو القلطية على نفس القطلب 
أو على أحد أقطابه الاخرى عند cU‏ نيار XB‏ باق 
الأقطاب = 


Qu المنحنى الخصائصى العلاقة بين تيار القاعدة‎ — JS 
بين القاعدة والباعث لمقحل موصل في توصيلة الباعث المشترك‎ 


om خصائصى للمقحل (الترانزستور)‎ (et 
, Al السب التيارى عند قيم مختلفة‎ 


iat Laf,‏ توصل على dia. pue‏ القدرة 
الكهربائية لتعمل كحمل ثابت صغير . تستخدم WAU‏ 
في الحالات التى کن فيها أن تتراوح قلطية مخرج 
مغذى القدرة تراوحا ملموسا عند توصيل وفصل الحمل 
الل à‏ أو Gen Ae‏ عا قد m ën dën‏ 
في الدائرة Se‏ لاتلف . 


5 DR SC Sagi? \4 A 
characteristic curve 198 
courbe f caractéristique 

Kennlinie f 

YAS‏ المنحنى الخصائصى 
لانتقال التيار 

current transfer characteristics 286 
caractéristiques fpl de transfert 

de courant 

Stromübertragungscharakteristik f 

T3 wu 

\er‏ منزفة 
bleeder ` 143‏ 


diviseur m de tension 
Spannungsteiler m 


الفرق بين قيمة قدرة أو قلطية أو نيار أو أية كمية 


LEI 


=e à , منسوب‎ Kai 
إسدادية إختيارية للكمية,‎ LS أخرى ممائلة وبين‎ teva e 
p niveau 
. بوحدات الديسميل‎ inus we LU) 
ke" نسوب إسنادى مسوب إختيارى لصفر القياس» پستیخدم‎ ai? 
ale Ja أو القلطية » أو شدة‎ e معيارى لقياس القدرة‎ mr وبا‎ si 
niveau m de référence 
الوت‎ dl eed abb تسرب‎ dl وید كبر‎ SEET 
. الإسنادى المختار بوحدات الديسيبل‎ 
بإشارة الصورة‎ All في الموجة البلمرئية‎ rerom منسوب الإخلاء‎ \£1 
بين مناسيب معلومات الصورة ومناسيب‎ ge? الذى‎ planking level 141 
(black-out level) ñ 
EE elen, Bas 
متسوب السواد في الموجة البثمرئية عند تضمينها‎ 
RATEN 
أ أقصى عمق مسموح لتضمين الوجة البثمرئية‎ N 334A 
إشارة الضياء في أنظمة التضمين السالب » أو‎ SNE, ven 1198 
أقل عمق مسموح لتضمين حاملة الصورة إشارة‎ Weißpegel m 
š en التضمين‎ So à الضياء‎ 
os تكون عنده نسبة‎ «e Spell - ب‎ 
APPS 
النسوب في الوجة البثمرئية الضمنة بإشارة الرؤية‎ a gall vi puis ۱۳۸ 
الذى تكون عنده نسبة تضمين الصورة مساوية‎ bi MR CS 
iE للصفر . وإشارة الرؤية المكشوفة عند هذا النسوب‎ SES 
بالكاد لكبت الحزمة الإشعاعية في أنبوب أشعة الكائود‎ 
. لإظلام المورية‎ 
منسوب الضوضاء أ- طيف كثافة القدرة الضوضائية في مدى محدد من‎ yss 
. الترددات‎ nolio level ` 766 
دا ةا ب — النسبة بين فلطية الضوضاء وبين قلطية‎ 
. الإشارة بالديسيبل‎ 


> النسبة بين قلطية الضوضاء وبين قلطية a‏ 


السمع بالفون . 


Vee‏ منطقة Aa)‏ النطقة التى تكون deu‏ شدة dell‏ من جهاز إرسال 
servion area, 1010‏ كافية OY‏ تلتقط أجهزة الإستقبال إشارات Quai‏ كافية 
Sendebereich m‏ لتشغيلها بصورة مرضية , 
Mf‏ منطقة عَمياء ف أجبزة الإرسال » منطقة في مدى je ad,‏ 
ag region) 144‏ الإرسال تنخفض فيما شدة did!‏ إلى منسوب أدنى o‏ 
ee "m 4 Schweigezone‏ 
منسوب الإستفادة بسبب بعض العوائق في مسار 
الموجة المبثوثة , 
s.‏ 7 ° ي 2p‏ = 
VAN‏ منطقة محجوبة —— Alan,‏ محاطة بعوائق مرتفعة تعترض مسار موجات 
E, ins‏ عالية التردد ës‏ شدة الجال في المنطقة إلى حد يصبح 
CR ٤ = 9 Sel ereich m‏ 
axe TR‏ استقبال الموجات صعبا أو eben‏ .` 
£V‏ منطقة هد ابية ‏ منطقة تقع pl‏ منطقة خدمة محطة إرسال » حيث 
fringe area ١ 471‏ يكون QU‏ فيا ضعيفا ولا يعول على استقبال iksi‏ 
١ . zone f limite de propagation‏ 
lad  Randgebiet n‏ . 
A£‏ منظم (lai‏ نبيطة لتنظيم مجموعة ما بطريقة أتوماتيكية بحيث يؤدى 
n x à‏ 
E T‏ أى تغير في حالة التشغيل الى إحداث تغير في أداء 
egeleinrichtung‏ ال ds à‏ تنكل خا : 
D‏ رجى 
4.6 منظومة إسماع clue gps‏ لإنتاج الاصوات لإسماع حشد من coll‏ 
public address system 905‏ وتشتمل أساسا على ٠‏ 
LY —T “cemo-aecoustique —‏ للصوت أو Sle‏ أو مستقبل » 
i Lautsprecheranlage f‏ قدرة “J‏ الاشا ¿š‏ = 
9 — سكير < E‏ )2 
ea‏ من المجاهير » 
Ak >‏ للمزج والتحكم . 
Mo‏ نع oi‏ تيار الأنود في صمام أو أنبوب eS‏ 
blocking 145‏ بتسليط قلطية سالبة على الشبكة ES UI‏ . 
blocage m‏ 
Blockierung f‏ 
wi 1164‏ في je‏ استقبال البثمرئيات» مرحلة في ji‏ بين 
KE oe‏ الهوائى ومكبر الترددات الوسطى » تشتمل على مكبر 
ee‏ ترددات إشعاعية ومذبذب على ومازج » يمكن تغيير 


الدوائر المنغمة فيما لانتقاء واحدة من قنوات الإرسال 
البثمرئى . 


| البثمرئيات‎ | En e 
جهاز استقبال البثمرئيات » منتقى للقنوات فيه‎ éi منغم برجى‎ 319۸ 
الترددات الإشعاعية‎ Pe ls رکب ملفات‎ E an Gic No cell ge 
induktiver Kanalwähler m 
توصل‎ es Sen للمنغم على أسطوانة‎ el والمذبذب‎ 
عناصر المرحلة‎ d حدة‎ de sui IS pir اللنات‎ 
كل خطوة‎ A عند إدارة الأسطوانة‎ 
+ rn 2 RT c omi ud 
. مباود ق مقلوب المفاعلة . الجزء التخيلى في المسامحة‎ AA 
susceptance 1088 
susceptance f 
Blindleitwert m 
ور‎ 
WE dun) عضوية تتعلق بتغيبر العين‎ id ër Lea Y^ 
e is | Lai 26 
dam "e" adaptation 7 
Anpassung f 
صغس متغس السعة» يستخدم نحاذاة دوا‎ KG — K ١١6 
س‎ 32 trimmer 1150 
RES] ١ المربوطة فى‎ | 
ae Sg 
e. je 
دائرة أو نبيطة — مدخل‎ c 2 مواء 4 معادلة معاوقة‎ vx 
ذائرة أو نبيطة أخرى تنقل أقصى قدر ممكن من الطاقة‎ matching 713 
ig dl sll مق‎ Besch 
توأمى أو ذى‎ dil Js: يستتخدم لإقران‎ dys EEN 4o 
محورى غر‎ JR « AN بالنسبة‎ Jun © قطيين‎ balun eg 
H أحد موصليه متصل بالارض‎ oj Seege 
— وے‎ Se 5 ea? 
. مواصلة أ متلوب سقاومة موصل ما في غياب المقاعلة‎ Ye 
ve eI : 25. 
ASE وجود‎ A ب اليزء الحقيقي من الساعة‎  conduetanee 7 | 
Leitwert m 
معاسل يبين حساسية الصمام . قيمته هى النسبة بين‎ Tat ¿Kola voi 
تيار الأنود من تغير بسيط‎ ó SW! البسيط‎ P mutual conductance 751 
قلطية الشبكة الحا »> وبين مقدار هذا الت‎ (transconductance) elle 
قلطيات الأقطاب الأخرى فيا‎ coU عند‎ » PSU Stellheit f 


J^" 


النسبة بين التيار الخارج ذى التردد الأوسط وبين 
225 


فلطية الإشارة الداخلة ذات التردد الإشعاعى d‏ مغير 
التردد . 


= LEN 
مواصلة تحويلية‎ 
convergence conductance 


conductance f de convergenc: 
Konvergenzkonduktanz f 


We 


263 


موجات كبربغنيطية ترددها بين + كيلوهرتز و 


موجات إشعاعية 


ary 


Vox radio waren... i 932‏ ميجاهرتز » تستخدم A‏ الإتصالات بالاشعاع 75 
Eed m‏ ولا كانت خصائص هذه الموجات من حيث امتدادها 
تختلف كثيرا GS‏ لتردد الموجة e‏ لذلك OÙ‏ هذه الموجات 
نقسم تبعا لترددها الى أنطقة كل منها يناسب استخداما 
m‏ موجات قصيرة CS‏ يتراوح A‏ بين ٠١‏ الى ٠٠١‏ مترء 
Hl À‏ ترددها Ab v. d! y‏ . 
more waves 1023‏ أو يترا تر بين Fur: dir‏ 
Kurzwellen fpi‏ 
ñ e + GN u im " | =F‏ 
٠٠‏ موجات مضمة إبراقيا  có‏ متواصلة تتغير ذرواتها أو ترددها وفقا 
telegraph-modulated waves 1100‏ لعملية الإبرا اق & 
ondes fpl entretenues manipulées‏ 
getastete ungedämpîte Wellen fpl‏ 
m m PR‏ 3 " 5 
AAYY‏ موجات مضمنة iay‏ سوجات يحصل عليها queam‏ الموجات المتواصلة 
tone-modulated waves 1127‏ بتردد سماعى وبطريقة دورية . 
ondes fpl modulées à‏ 
fréquence musicale‏ 
tonfrequenzmodulierte Wellen fp!‏ 
Zeite AA‏ إضطراب عابر أو إيقاعى مستمر ax‏ في وسط أو A‏ 
z D N iall sli wave 1188‏ - 
ondes.‏ الفراغ ويسبب إزاحة بدلالة كل من الزمن والمسافة . 


الشكل ٩١‏ الموجة الاشماعية 
۾ - déi‏ امتداد الموجة 


eb‏ الموجة بالرسم 


١ AN 


موجة A‏ في مسار مستقيم بين VI‏ الرسل "T‏ 


£44 موجة أرضية 
Kond wave mm‏ المستقبل . والوجة الأرضية تتكون عادة من الوجة 
Bodenwelle f‏ = 5 1 1 
sau‏ والموجة النعكسة من NT‏ والوجة 
السطحية . 
الشكل ٩۲‏ الموجات الأرضية 
gl - ١‏ الإرسال € منطقة الحيود 
She — v‏ الإستقبال o‏ - نصف قطر الكرة الارضية 
v‏ الأفق الإشعاعى 
D‏ مسار الموجة المباشرة أو الارضية 
Le = G‏ الوحة LRU‏ امن oA‏ 
۱۷ موجة تضارب ien‏ ترددها هو الفرق بين موجتين جيبيتين مختلفتى 
beat generator 127‏ التردد مسلطتين على نبيطة غير مستقيمة . 
générateur m de battements‏ 
Schwebungsgenerator m‏ 
۸ موجة Lo‏ بوجة إتساعما في أى لحظة يتناسب مع جيب زاوية 
Rie. 3 Ë spum 0‏ 
tede falmusoldale es‏ — إنحراف متجه يتحرك حركة دائرية بسرعة منتظمة . 
Sinuswelle f‏ - 
۱A۲‏ موجة حاملة موجة كبرسغنيطية في حيز الترددات الإشعاعية » 
s carrier waye 182‏ 


Los ne‏ وثابتة الإتساع » Sey‏ تضمينها العلومات 
إتساعيا أو تردديا أو طوريا أو نبضيا قبل يها . 


Trägerwelle f 


2 3 
موجة متحركة تتكون على خط الإرسال من STE‏ 


\eVe‏ موجة راكدة 
Sch‏ د سد موجة مرندة من نقطة حدث عندها تغير في معاوقة 
كر LL stehende Welle‏ على FRAU‏ المسافرة A‏ الإتجاه الأمامى 8 يكون 
o)‏ 
ods‏ الموجات قمم وقيعان متتالية » البعد بين كل قمة 
وقاع منها يساوى — طول الموجة . 
A x‏ 
EE‏ 
| | | 
الشكل ۴۳ — موجة التيار الرا كدة de‏ خط ارسال من انعكاس 
m‏ لاموجة 
v JUI Mee di 1‏ الموجة SCH‏ 
+ معاوقة الحمل 
Pya‏ هو جة كبرمغنيطية موجات مستعرضة ممتد في الفراغ على صورة Je‏ 
^t 29 o2 .. D el etic wave‏ 
PIS E ia‏ متدبدب يصحبه da dle‏ متدبدب . 
Ben d‏ °“ الموجات الإشعاعية والحرارة والضوء والأشعة السينية 
( أشعة إكس ) وأشعة LE‏ كلها كمرمغنيطية في 
طبيعتها ويختلف بعضها عن بعض من حيث ترددهاً 
DA‏ موجة مباشرة موجة تد في مسار سستقيم بين je‏ الإرسال 
diet wave, 339‏ والإستقبال لتمييزها عن الموجة غير المباشرة 
Kéi Welle f.‏ ال تمعد إل „gel‏ بزاوية وتنعكس إلى أسفل بواسطة 


الكرة الأيونية ( الأيونوسفير ) . 


الموجة الشعة في الإتصال o‏ ( التلغراني ) le‏ 


i موجة مباعدة‎ IA 
الأجزاء الفعالة سن رموز الشفرة أو أثناء علوم‎ OM spacing wave 1046 


onde f d’espacement 
.5 AI إرسال 2570 ز‎ Zwischenzeichenwelle f 


والتردد 


, موجة متواصلة موجات إشعاعية ثابتة الإتساع والتردد‎ YOA 
continuous wave (C.W.) 258 
onde f entretenue 
ungedämpfte Welle f 
سوجبة‎ EC موجة دورية يتردد انساعما بين قيمة‎ ISI موجة مربعة‎ Je 
SS وزسن‎ ٠. قيمة ثابتة سالبة مرة كل دورة‎ CM? square wave 1961 


ell onde f carrée‏ من القيمة الموجبة إلى القيمة السالبة وبالعكس 
ضئيل lae‏ مقارنا بالزمن CHI‏ يكون عنده اتساع 
الموجة Bb‏ . = 


Rechteckwelle f 


٩٤ Al‏ - الشكل الموجى للموجة المربعة » والشكل القريب 
منها الذى ينتج من تجميع موجة جيبية > وتوافقياتها الثالثة 


Lt 
التجميع‎ o el الشكل‎ - \ 
Pi JE GG RET P ER à vey 
, للإشارة‎ Lady ley gb al Woo 5 موجة مضمدة موجة تتغير ذروتها أو‎ 
modulated wave 737 
ds e 
lulierte Welle f 
a good À 
Las امتدادهها‎ dëi من الموجة إنعكس‎ S MEM موجة منعكسة‎ 44۷ 
as af Sil تعرضت الوجة لتغير 3 الوسط‎ reflected wave, 947 
. ly! أو في معاوقة خط‎ reflektierte Welle f 


fe أو متوسط أو‎ du موجة ترددها‎ rei 
إلى الارض من اة الأيونية‎ KÉ SSS 
.) الأيونوسفير‎ ( 
جدا أو فوق العالى يعكسها‎ de ج- موجة ترددها‎ 
جسم موصل للکہرباء على سطح الأرض‎ 
p= 
— 2" T2 
a-/p/1y@y-Zo)/tZyr2o) 
Jol المنمكة في خط‎ Se dh الموجة الساقطة‎ ٩١ الشكل‎ 
نهاية المسار‎ — Y L BUI التيار‎ - ١ 
وت مال الان گان‎ Ir التيار المنعكس‎ v 


Ver‏ موجة ميكروية موجة طولما Wl‏ ۰ سنتیمتر » أى ترددها 
microwave 732‏ على ٠‏ ميجاهرتز 
micro-onde f‏ 
Mikrowelle f‏ 
ir Van‏ الموجة المشعة في الإتصال الإبراقى ( التلغراني ) أثناء 
TEE T raya ae‏ الفعالة من رموز الشفرة . 
Tastwelle f; Zeichenwelle f‏ 
wl dicc director 338‏ عل مسافة pus‏ بين WE‏ 
ey‏ اك من طول الموجة و ٠,۲١‏ من طولها . العلاقة الطورية 
بين الطاقة il‏ بمتصها بمتصها الموجه من di. Ju‏ التي 
Lex.‏ ذو القطبين š u B à Ne ea‏ 
الشكل ٩٩‏ — هوائى من ثلاثة عناصر 
١‏ - ذو قطبين مطوى 
EA‏ 
اح مويه 
N‏ طول الموجة المستقبلة تقريبا 
١/٠. —15‏ طول الموجة المستقبلة تقريبا 
823 4 
Ia gi‏ موجبية déi A cbe! u‏ أقصى إشعاع . 
337 الست ab SCH‏ النسبة بين القدرة المشعة e‏ 
Richtwirkung f‏ 


A‏ وحدة الزوايا الجسمة في اتجاه أقصى Së‏ وبين 


متوسط القدرة المشعة في وحدة الزوايا Š FT‏ جميع 
الإتجاهات . 


de‏ غير عادى في خط 


eu AS | o‏ عال 
dl! Ka VAN‏ أو Lyk.‏ هوائية SU Lomé se?‏ 
We s 1087‏ = 
us BE e‏ کی Sr‏ في مکثف عند بده dam?‏ 
ebs!‏ إلى ile‏ 
> — زيادة عابرة في ibl!‏ في خط إمداد بالقدرة 
الكهربائية يسببها البرق أو بسبب قطع وتوصيل 
الدائرة . 
i ^ N -^ . wee $‏ * 
۱۹۰ مورى الذبذبة جهاز يشتمل على أنبوب أشعة كاثود ENT)‏ 
cathode-ray Oscilloscope 190‏ ومضابط ‘ يستخدم لاختبار الكميات الكهربائية, وهيئات 
SAS,‏ الموجات » ببيان أشكالها ضوئيا على واجهة الأنبوب . 
s - A‏ 
448 مور ية ó‏ أنبوب أشعة الكاثود € السطح — عليه 
Sall sereen 995‏ الفلورية » والذى تنتج عليه الصورة أو الأشكال 
Eed‏ نتيجة صدمه بالحزمة الكهاربية . 
E Sa 5 š Bee ou 3‏ 
gro‏ مور ية فلورية  che‏ زجاجى مغطى بطبقة من مادة فوسفورية لها 
fluorescent sereen 435‏ خاصية امتصاص الطاقة عند صدمها بالكبارب 
obs Sy! ( ees‏ ) ثم Solel‏ اشعاعها على صورة ضوء . 
5 
ومورية مستقبل البثمرئيات هى سطح أنبوب أشعة 
D‏ 
الكاثود المغطى sole‏ فوسفورية ليورى صورة مضيئة 
zou P - É 2‏ —- 
4ه" موصل جسم من 33b‏ ما إذا — GÀ‏ في At!‏ 
Conducteur m es‏ سمحت للتيار الکہربائی بالمرور فيها . 
Leiter m‏ 
D 5 - . - 2,5‏ 
av‏ مولد إشارة الشرائط في أجهزة استقبال البثمرئيات » مولد نبضات منتظمة 
D . . band generato! 97‏ 2 5 = 
générateur m de bande‏ التوزيع زمنيا ومتزامنة c c‏ شرائط على شاشة 
E | Bandgenerator m‏ - 
ur‏ 
Ak AM‏ أشكال As‏ موجات مضمنة باشارات رؤية مركبة هندسية» 
ee 814‏ يستخدم لاختبار rl ols‏ البثمرئيات . 
Bildmustergenerator m‏ 
KR‏ 


kuss zg 


نبيطة تخرج إشارة ترددها مضاعف صحيح » أو عدة 


إشارات 555 elas Le as‏ صحيح 2 DÄ‏ 
الإشارة الداخلة لها . 


op S á 
مولد توافقيات‎ 0.4 
harmonic generator 509 


générateur m d'harmoniques 
Oberwellenerzeuger m 


adl سن‎ ES je kp WI A 
وتتزايد فيها قيمة القلطية أو التيار مع الزسن إلى أن‎ 
. Bo بسرعة إلى قيمة‎ des تصل إلى قيمة قصوى ثم‎ 


الشكل ay‏ - دائرة لتوليد موجات سن المنشار 


C شحن المكثف‎ —a 
Mell ه-موجات من‎ CASU ib 


la 44.‏ سن المنشار 
sawtooth generator 990‏ 


générateur m de dents de scie 
Sügezahngenerator m 


مدخل الانظومة المطلوب قياس عامل ضوضائها . 


شبكة من المقاومات الموصلة على ااتوالى وااتوازى» 


الغرض منها هو امتصاص AN‏ معلوم من الطاقة عند 
توصيلها بين مصدر للطاقة وحمل . 


A vro‏ ضوضاء 


noise generator 765 
générateur m de bruit 
Rauschgenerator m 

Z و‎ 
موهن‎ vo 
attenuator 75 


atténuateur m 
Dämpfungsglied n 
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5 - Set e tel 5 "od > QE 
مركبة مترددة متخلفة مضافة إلى التيار المستمر أو‎ Up ks 
5 ا القلطية الستمرة الخارجة ةا تقوم قبل عملية التنعيم‎ 250 
Welligkeit f 
| 3 
7 1 5 
E f+ 
a b 2 
الغلطية المقومة قبل تنعيمها و بعده‎ — À الشكل‎ 
الفلطية قبل التنعيم‎ - à 
الفلطية بعد التنعيم‎ — b 
الفلطية‎ - ١ 
ojl- y 
g المتخلفة بعد‎ ole Al— v 
القيمة المتوسطة للفلطية المستمرة‎ — £ 
ميزر مكبر أو مذبذب عند الترددات الميكروية عحدث‎ yay 
التكبير فيه نتيجة إضافة الطاقة امشعة من الترددات‎ maser Se 
Ps maser m 
. المتقّط لها‎ gbayi النشطة بموجات كبرمغنيطية إلى‎ Nama 
طريقة للتشديد على الترددات السمعية العالية أو‎ Gei M 
. بتکبیر آیہا أكثر من الاخرى‎ iail accentuation 11 
accentuation f 


Vorverzerrung f; Anhebung f 


Te 228 فن‎ Zill تعر عن‎ Al) Boe 
d وبين قيمته في المدخل‎ cA الفلطية أو القدرة في‎ 
et" يدت قينا‎ Read af JU) أى أنظومة‎ 


فقد . وعدد النبر يساوى اللوغاريتم الطبيعى Lu‏ 
بين التيارين أو القلطيتين أو القدرتين . 


voa‏ فر 
neper 759‏ 
néper m‏ 
Neper n‏ 


3- 
نبضات متوالية ترسل ضمن إشارة الرؤية الم ركبة بعد 


معلومات الصورة في كل إطار Anbl‏ مولد المسند 
a‏ الرأسى مستقبل البشمرئيات مع نظيره في Shee‏ 
لإرسال . 


wr yw eis 
نبضات مزامدة الإطار‎ 40۸ 
frame synchronizing pulses 458 
impulsions fpl de 


synchronisation d'image 
Teilbildsynchronisierungsimpulse mpl 


olas ` Le! Iesel olas ۲‏ ترسل ضمن إشارة الرؤية المركبة is ret.‏ 
ihi Serrig pulses 652‏ الإخلاء بعد كل خط من خطوط الصورة البثمرئية . 
mpuisions fpl‏ 
SE e mpl‏ هذه ola)!‏ من الإشارة jl dË‏ الإستقبال » Ta‏ 
على مولد المسند الزمنى الأفقى لمزامنة d$ e‏ الزمة 
الإشعاعية الكهاربية في أنبوب أشعة الكاثود بالستقبل 
مسح كل خط مع حركة الحزمة المناظرة UT á‏ التصوير. 
Aa CEYN‏ تغير فجائى قصير الدوام في القلطية أو التيارء 
al pulse 908‏ محدة معدل الز يادة والنقصان . 
impulsion f‏ 
Impuls m‏ 
vir‏ نبضة ss]‏ واحدة من الفترات الزمنية بعد كل خط مسح E‏ 
m‏ کل إطار یکون فيمها D‏ إشارة الرؤية الم ركبة أو 
(black out pulse; 1‏ نسبة تضمين الموجة الحاملة البثمرئية عند منسوب 
Se f de sup prion‏ الإخلاء أو منسوب قمة iM Las‏ 5 
Austastimpuls m‏ 
1۰ نبضة Les ELS‏ تستخدم لفصل الدفعة الرواقية اللونية عن 
keying‏ باقى pole‏ الإشارة البثمرئية . 
SZ "SS a 2 en découpage d‏ 
Tastimpuls m‏ 
w ss‏ - 
4۲ نبضة Aul za‏ نبضة ضمن إشارة الرؤية المركبة » منسويما أعلى من 
sync pulse 1092‏ أعلى منسوب Slip tl‏ الصورة »> وتقع Los)‏ 
impulsion . f de synchronisation‏ 
il ie Synchronisierungsimpuls m‏ کل خط من خطوط السح Ks‏ إطار D‏ 
إطارات الصورة » لمزامنة عملية المسح في المصورة معها 
d‏ في الستقيل . 
re‏ نبضة مزامنة déi‏ نبضة أو سلسلة من النبضات مرسلة في فترة إخلاء 
sen de synchronisation e‏ الجال للزامنة بداية مسح Jiel‏ في Glee‏ الإستقبال 
Bildsynchronisierungsimpuls m‏ وا y‏ إرسا .d‏ 
EN T‏ 23 — 
۱1۰۰۹ نبضة مشرشرة نبضة مزامنة مجال الصورة البثمرئية inl! Lag)‏ 
sf‏ > 
impulsion eme au‏ الرأسية ) المقسمة إلى عدد من النبضات أقصر ¿LOL‏ 
z ractionnee‏ 
rtt‏ ا تزامن دائرة NT = ojis‏ في فترة الإرتداد 
uL‏ 5 
EP 13*‏ 


i te‏ بين شدة dell‏ عند التردد GM‏ ينتج 
\r04‏ نسبة الإستجابة المحرفة النسبة بين c š‏ 
rapport m de reponse parasite ad‏ الإستجابة الحرفة وبين شدة الجال عند A9‏ المرغوب 
ET = "e kä T ebenresonanzverhältnis n.‏ على - —; isa by pis‏ 
coy‏ قدرة متساوية . 
Í ` ` a nt $‏ نحراف عند التضمين الذروى لاق 
EL vw‏ دليل الإنحراف عند التضمين الدروى لاقصى 
Tapert m ae déviation d‏ ترود 3 الإشارة المضمنة . il‏ 
Now Abweichungsverhältnis n‏ بين اقصى sdlsall‏ ترددى وبين we‏ 
223 
Dei 335‏ المضمنة . 
° ~ 
qu‏ نسبة الوقاية ‏ أقل i-i‏ لازمة للإستقبال المرضى بين شدة الإشارة 
HEH de protection e‏ المطلوب استقبالها وبين شدة إشارة متداخلة معا , 
Schutzverhältnis n‏ 
ut‏ تر 5 5 s‏ ¿ 5 5 
ev‏ نسبة امامية النسبة بين استجابة الهوائى في مواجبة الموجة وبين 
BEE) Ki m -‏ 
rapport m onde avant a‏ استجابته في الإتجاه المعاكس » Ge De‏ بوحدات 
Vor-Rück Verhältnis n‏ الديسيبل . 
۱1۳۷ نسبة EI‏ العلاقة بين إضاءة أنبوب مصورة البثمرئيات ces‏ 
transfer ratio 1137‏ تيار الإشارة المناظر 5 
P rapport m de transfert‏ 
Übertragungsverhältnis n‏ 
Ve‏ نسبة باعية السبة بین عرض وارتفاع الصورة الظاهرة على 
Xl» aspect ratio 70‏ مكيل البثمرئيات » rt sok a‏ 
rapport m de format‏ 
Bildseitenverhältnis n‏ 
AS‏ نسبة تضمين الصورة في أى لحظة في الموجة البثمرئية » هى النسبة المئوية 
picture modulation percentage 861‏ للفرق ق بين فيه الموجة عند هذه اللحظة وا اتساعها Aeg‏ 
se‏ 
m‏ ا هق DOS, E‏ منسوب السواد إلى الفرق بين اتساع الموجة عند 
منسوب السواد ومتسوب البياض » باعتبار نسبة تضمين 
الصورة عند مستوى السواد تساوى الصفر وعند 
مستوى البياض تساوى nen‏ 
AYO‏ النسبة المئوية للتضمين عامل التضمين مبينا كنسبة QA m‏ 
percentage modulation 825‏ 


pourcentage m de modulation 
Modulationsgrad m 


yan 


مادة صلبة بلورية » توصيليشها النوعية الكربائية 
أقل من توصيلية المعادن وأكبر من توصيلية العوازل . 
معظم أنصاف الموصلات تكون في حالتها النقية عوازل , 

w 22) E s 

ولكنها إذا اشيبت تولد d‏ بنيتها أحد Jeg‏ حواسل 
الشحنة » cl‏ إما كهارب ( إلكترونات ) أو خلوات . 
أكثر انصاف الموصلات استخداما هى sl‏ 
والسليكون والسلينيوم واكسيد الحديدوز وكبريتيد 
الرصاص وزرنيخ الجاليوم وكربيد السليكون . تستخدم 
أنصاف الموصلات في صناعة المقاحل ( الترانزستورات ) 
والقوسات والخلايا الضوئية والكواشف . 


Z 23 . i 
نصف موصل‎ 
semiconductor 1 
semiconducteur m 
Halbleiter m 


Ve 


1006 


نصف dep‏ له نفس الخواص الكبربائية مثل 


العلورة المثالية » الدورية في بنيتباء والتى لا تحتوى أى 
شوائب . 


نصف موصل جوهرى 


intrinsic semiconductor 
semiconducteur m intrinsèque 
Eigenhalbleiter m 


كوه 


596 


نصف موصل بحدد SUS‏ حوامل الشحنة فيه أساسا 
z - oF 3‏ 5 

وحود الشوائب من المعطيات والتقيلات فيه . وأنصاف 

الموصلات السالبة واللوجبة هى أنصاف موصلات دخيلية . 


z 3‏ - 
نصف موصل د خيل 
extrinsic semiconductor‏ 


semiconducteur m extrinsèque 
Stórstellenhalbleiter m 


<1۲ 


5“ ° 
مادة نصفا موصلة مشابة sole‏ معطية» تكون 


i ce dps هى‎ led ) الكمارب ( الإلكترونات‎ 
. الأغلبية‎ 


نصف موصل سالب 


n-type semiconductor 
semiconducteur m du type n 
Halbleiter m des Typs n 


vys 


779 


مادة نصف موصلة » تشتمل على شوائب مناسبة 
متقبلة » وتزيد YS‏ كثافة حوامل الشحتة الوجبة أو 


LS عن كثافة حوامل الشحنة السالبة أو‎ Bech 
. الإلكترونات ) الحرة‎ ( 


نصف موصل موجب 
p-type semiconductor‏ 
م semiconducteur m du type‏ 
Halbleiter m des Typs p‏ 


904 


دائرة متعددة الإهتزاز لما حالة مستقرة واخرى غير 


مستقرة » تتغير حألتها في كل دورة عند EL‏ نبضة 


قادحة de‏ انظر : متعدد الإهتزار. 


qa Eau‏ الدائرة الاساسية لنطاط 
١‏ - مدخل نبضات القدح 


bk: 


flip-flop 
bascule 
Kippschaltung f 


er 


433 


مدى من الترددات في طيف الترددات الإشعاعية 
المحصور بين 4١‏ ميجاهيرتز و ۸٦۰‏ ميجاهيرتز . هذا 
الطيف سقسم الى خمسة نطاقات . 


نطاق 
band ^‏ 


bande f. 
Band n 


an 


96 


يتكون من نطاق الترددات الناتج عن التشكيل 


نطاق الإتصال 


yér 


. اللازم لعملية الإرسال‎ communication band 243 
bande f d'intercommunication 
Übertragungsband n 
النطاق الاسام ` أ- ف عملية التضمين » هو نطاق الترددات الذى‎ ۱۸ 
e و ا‎ Bt w m QA " base band 108 
. مجمل ترددات الإشارة المضمنة‎ Je يشتمل‎ bande f des plus basses 


ب — نطاق ضيق من الترددات عند جانب الترددات 
المنتخفضة SLI‏ واسعة النطاق . 


fréquences 
Basisfrequenzband n 


نطاق الترددات التى يسمح مرشح إمرار نطاقى 
P 5‏ 
بإمرارها فيه ويوهن الإشارات خارجه JSL‏ من 
(cde r‏ 


نطاق الإمرار 

pass-band 
bande f passante 
Durchlaßband n 


AN: 


810 


نطاق في الشكل التوضيحى لمناسيب الطاقة في الذرة 
يمثل طاقة كارب ( إلكترونات ) ZI‏ . 


BSS aus 
valence band 


bande f de valence 
Valenzband n 


أن تتحرر من ذراتها axis‏ كحوامل للتيار. 


نطاق التوصيل 


conduction band 
bande f de conduction 
Leitungsband n; 
Leitfähigkeitsband n 


, نطاق التردد ال مخصص لنوع معين من الإتصالات‎ LAS نطاق‎ ses 
service band 1011 
bande f accordée à un 
service détermini 
zugeteiltes Frequenzband n 
نطاق ترددات  أ وحدة من مجموعات ترددات الموجات الحاملة‎ gar 
Le SCH تتضمن عددا من القنوات الم‎ 1 1 2 
عند بن التبوات القسسة للإتصالات أو‎ 0 Fake ë 
الإذاعة و البثمرئيات والرادار.‎ Frequenzband n 
307 
ب - حيز من الترددات تشغله موجة حاملة‎ 
, نطاقيها الجانبيين الناتجين من تضمينها باشارة‎ 
أو أدنى من تردد موجة‎ del نطاق جانبى نطاق من الترددات‎ \e¥o 
حاملة تنتج من تضمين الحاملة إشارةً . وتضمين‎ Bnd latérale E 
5 u Seitenband n 
الموجة الحاملة اشارة اتساعياً يولد نطاقين جانبيين من‎ 
خرادنى من تردد‎ SIR di أحدهما‎ e الترددات‎ 
. الحاملة‎ 
Im 
7 
ili 
a — 248250252 fic) 
#KC 
7 1 
الشكا النطاقان‎ M (AMA a 
الجانبيان الناتجان من‎ f d 
تضمين حاملة باشارة‎ ARRARAAAAS 3 
ئ صوتية تضمينا إتساعياً‎ 
النطاق الجانبى الأدنى‎ - v الموجة الحاملة‎ - ١ 
النطاق الجانبى الأعل‎ - v 
على نطاق جانبى واحد يلا‎ cox! نظام لإرسال‎ atbh نظام الإرسال‎ 1۸0 
Aula o. 
المكبوتة‎ 
suppressed-carrier system 1085 
système m à porteuse 
supprimée 
Anlage f mit 
unterdrücktem Träger D 


2 
فيه تبث مر ت الإشارة‎ «GA cU ue Us En de 
LAS uA ALMA. Ë t نظا الآلوان التتابعى‎ ۱۹۹۸ 
n Ss بلون من الالوان‎ Yas كل‎ o= التى‎ sequential u 


système m de télévision Aus 


= ZC 1 2 de trame 
1 el 
CI ETS E si 
Ee ost, arua QUT 
Abl à le 2 ° - F i dv H 
SEA على‎ e نظام الالوان الثلاثية نظام لتحديد الالوان‎ ١1١. 
Stan 5 AAA o s. à ^ trichromatic sy 
. معيارية ختارة‎ GK cb من‎ ex. اللون‎ système m trlchromatique 


dreifarbiges System n 


Ari‏ نظام البثمرئيات الملونة نظام البثمرئيات الملونة المستخدم في معظم الدول 
e A n 0‏ .€ 
GUN‏ الأوروبية الغربية» وهو مطور عن النظام الأمريكى . 


PAL colour system 804 
système m de télévision 

couleur PAL 

PAL-Farbsystem n 


WA‏ نظام البثمرئيات الملونة نظام البثمرئيات الملونة الستخدم في الولايات المتحدة 
الأمريكى الاسريكية ell‏ على توصيات اللجنة الأهلية الأمريكية 
N.T.S.C. colour system 778‏ للبثمرئيات 5 = 


système m N.T.S.C. 
NTSC-Farbsystem n 


الشكل ٠١‏ -مواصفات نظام البثمرئيات الامریکی 

a‏ اتساع نطاق الارسال 

um à والدفعة الرواقية اللونية‎ LII # ai 
zu A 

) ١ = الصورة‎ dl) الشدة النسبية القصوى للمجال المشع‎ - ١ 

Alle — v‏ الصورة 

م - تردد LUI‏ الفرعية لإشارة التلوين 

۽ — حاملة الصوت 

) الافعة الرواقية اللونية )1 دورات‎ o 

) الاقل‎ de) من فترة اللط‎ ٠و٠‎ ٠-٦ 

) الاقل‎ de) LEIES من‎ ٠و٠۲‎ - ۷ 


نظام البثمرئيات XE‏ اللمتخدم في فرنسا وبعض 
D‏ و 

الدول الاخرى ومنہا pas‏ 6( وفيه ترسل إشارة الضياء 

eet‏ إتساعيا في الموجة ALLL‏ لإشارة الرؤية » وترسل 


المعلومات اللونية لكل خط عن لون dal‏ واحد وعن 
اللون الأولى الثانى في الخط التالى , 


نظام البغمرئيات الملونة 
sis‏ 


SECAM colour system 


aystéme m SECAM 
SECAM-Farbsystem n 


qay 


نظام لوحدات القياس éen‏ على أساس of‏ إنفاذية 
الفراغ هى الوحدة . 


نظام الوحدات الكمرستاتية 
electrostatic system of units‏ 
système m électrostatique‏ 


des unités 
elektrostatisches Einheitensystem n 


rar 


393 


et 


نظام لوحدات القياس de N‏ 


9 إنفاذية الفراغ هى الوحدة . 


نظام الوحدات 
الكبرمغنيطية 


electromagnetic system of units 
système m électromagnétique 
des unités 

elektromagnetisches 
Einheitensystem n 


YVA 


378 


a‏ وت 


| محددة‎ de aJ أو‎ 


صوت 0335 محدد 


vvo 


775 


صوت له تردد أو نغمة محددة لا تشتمل de‏ 


\\Vo 


1125 


$5 25 3 


مر d iS‏ نغمة موسيقية ترددها مضاعف صحيح 
للتردد الرئيسى أو لتردد ATT‏ النغمات GUI‏ 


overtone 
note f harmonique 
Oberschwingung f 


Ann 


800 


صفة اللون التى تتحدد من تردد الإشعاع الغالب في 
طيف الضوء » مثل صفة أصفر وأحمر . 


hue 
teinte f 
Farbwert m 


eva 


539 


LEI‏ التى مكن تعريفا بنقطة على الحل البندسى 
للألوان الطيفية في الشكل البيانى للونية الإحدائية . 


om v9, 
نقبة طيفية‎ 
spectral hue 


teinte f dominante 
Spektralfarbton m 


106۲ 


1052 


النقطة على ll‏ الخصائصى لصمام أو متحل 


à نقطة التشغيل‎ VAS 
الإخيازر ا مستمر الساط‎ Mex مدد‎ T ترانزستور)‎ ( Se ا‎ in 
: عليه‎ Arbeltspunkt m 
الكاثود‎ "d الكاثود ¿ القلطية‎ "REN الحزمة‎ CAG زقطة نقطة‎ WA 
سريان لكبارب‎ RE والشبكة التى يتوقف‎ beam cut-off voltage 121 
. (الإلكترونات ) من الكاثود‎ (Men de empire 
Strahlenbündelsperrspannung f 
UJ لا لونية نقطة على الشكل البيانى للونية الإحداثية » تمثل‎ dad Ww 
. إسنادياً مقبولا‎ Lyles نقطة بيضاء ) أبيض‎ ( 
achromatic point (white point) 17 
point m blanc 
Weißpunkt m 
أو فى أحد مكوناتهاء‎ e طرف ) نقطة في دائرة‎ ( ¿lG \ire 
TP d ju 5 
. توصل بها 5,515 أو نبيطة أو جهاز خارجى‎ terminale f e 
Anschlußklemme f 
. أو محث‎ dach نواة الدائرة المغنيطية‎ yro 
core 265 
noyau m 
Kernn 
على مورية يستقيل‎ Sec? الصورة‎ à نوار عيب‎ \£A 
التركز البؤرى ) الحزمة‎ ( Ae البشمرئيات نتيجة لعدم‎ Ben 8 
poly . الكهاربية في أنبوب أشعة الكاثود‎ EI “OA 
L فقدان الصورة لسطوعما وتمددها‎ Ata على‎ all 
die a يشبه تفتح الأزهار. سيب هذا العيب‎ 
الفائق أو نتيجة لضبط السطوع عند وضع‎ Kc Bo 
هاتفية نظام للإتصالات الصوتية» فيه يتم تحويل الموجات‎ LEA 
في التيار‎ SR إلى تغيرات‎ dall ikä الصوتية في‎ telephony 1102 
téléphonie f 
Telefonie f 


الكهربائى . هذه التغيرات تسرى á‏ خط NEW‏ 
EE 5‏ 


أو تضمن في موجة حاملة إشعاعية التردد للإتصال 
بالإشعاع . يتم في نقطة الإستقبال إعادة تحويل الإشارة 


الستقبلة إلى أصوات . 


5 FAM ق‎ Gir Ee fw 
حلقة مشرقة تطوق نقطة مضيئة على واجبة أنبوب‎ Ale ev 
SERT. s d 5 AS à A tatalon 503 
Git pepe eel کا‎ et MR. 
للواجم:‎ ud eh المضيئة مر من السطحين‎ 
تصدمه حزمة‎ " eile all أنبوب مجر‎ i هداف‎ ۰۹۸ 
. ) الکہارب ( الإلكترونات‎ targot 1098 
eed tto f: Auffünger m 
. Wl d واحدة‎ 3595 Colts هرتز وحدة التردد,»‎ CAL 
hertz 517 
hertz m 
Hertzn 
هيرى الوحدة العملية للحث الذاتى أو الحث التبادلى‎ eve 
henry 515 
henry m 
Henry n 
. نبيطة لبت أو التقاط الوجة الكبرمغنيطية‎ ga rr 
aerial (antenna) 35 
antenne f 
Antenne f 
oF 
إصطناعى هوائى دمية لا يشع » ويتكون من مقاومات وسحاثات‎ dle “A 
5 ws m 
مجمعة لمماثلة خواص الجوائى . يستخدم‎ eer Antenne article T 
1 الإرسال‎ Ps لاختبار‎ instliche Antenne 
wee 
. هوائى إصطناعى‎ ` Hl د مئية‎ lp yon 
dummy aerial 356 
antenne f fictive 
künstliche Antenne f 
فعاليته كمشع أو سستقبل للإشعاعات متساوية‎ ls الإنجاهات‎ pech DÉI VAY 
. الإتجا هات‎ cet dà omnidirectional aerial 783 
antenne f omnidirectionnelle 
Rundstrahlantenne f. 
E عوائى مكون من عدة وصلات › كل منها على‎ Lef Ge die Wis 
— بعض‎ 3 te مستقيم 3 يتداخل‎ on telescopte serial 1103 
Hi طول الہوائی‎ à التحكم‎ Ee 
Get | SL `£ om 53 5 H - 24 
موجه هوائى يشع أو يلتقط الموجات في اتجاه أو أكثر‎ dl "v^ 
فى الاتجا هات الاخرى‎ le أعلى‎ sel; ^ directional aerial 336 
er antenne f directive 
Richtstrahlantenne f 


هوائى يتكون من مجموعة pole‏ تشمل ذا قطبين 


gës su lp AA 
ld موجه‎ ee Sp 
Yagi-Antenne f 
#4 
حم‎ 
a 73 
هوائى ياجى‎ - ٠١١ الشكل‎ 
تصميم الهوائى‎ - 
led الشكل الإشعاعى‎ - b 
يستخدم في الأجبزة الكماريية‎ Gall إطار من‎ vide هيكل‎ v £ 
» ولت ركيب بعض المكونات عليه‎ Sech همف لتثبيت الدائرة‎ d 
R Chassis n 
ibis Een مواضعه‎ 53 à LL dens 
"T 
اتصال كبربائى‎ Aen استقبال»‎ Äech: هيكل معدنی حى هيكل معدنى‎ "^ev 
ag Fl] e s EX S dem ساٹ‎ live chassis ` 657 
cl طرفى مت‎ ool يجه فزق‎ en - 12: isis 
من خلال حول‎ e موصلة‎ jut! لا تكون دوائر‎ 
2825 
CS وتكون‎ . VIE don أو موصلة به من خلال‎ 
أو‎ sc هذه الحالة مساوية لقلطية‎ à اليكل المعدنى‎ 
. quie Mech) لاتجاه توصيل قابس‎ CS للصفر‎ 
من‎ ie de واشجة تبيطة أو دائرة مصممة بحيث تجعل‎ om 
CS E مله لشرط‎ AT > مرهونا بتحقيق‎ ju ine crant m; verrouillage m 58 
= Verriegelung f 
bee 
الطاقة عندما‎ SKF وحدة القدرة الكبربائية . معدل‎ Jh MAY 
فرق في‎ les بين نقطتين‎ b أميير‎ AAA يمر تیار‎ watt 1187 
. مقداره قلط واحد‎ Waren 


WAN 


وير وحدة الفيض المغنيطى المترية . 
weber 1196‏ 
weber m‏ 
Webern‏ 
048 وحدات ASAN ÝI‏ وحدات لتحديد قيمة أى لون» بحيث يكون عدد 
a Soe EI - | I r 7 nits‏ 
lt ien x‏ هله الوحدات مساويا لمجموع elei! gà‏ الثلاثية 
Dreifarbeneinheiten fp!‏ لببذا اللون K dad š‏ فإن ET ei‏ الغلاثية لوحدة 
واحدة MR‏ من أى لون هى إحداثياته اللونية . 
vr‏ وحدة الم وحدة أو es‏ لإنتاج القلطيات الختلفة ij‏ 
= ا لتشغيل دوائر مستقبل أو يكين أو أى sgel jt‏ 
NetzanschluBgerät n‏ - 1 
تتكون عادة من محول et‏ ومقوم cb osi al‏ 
لتنغيم القلطية المستمرة . 
Vie‏ وحيد الصورة أنبوب مصورة للبثمرئيات تصور صورة إختبارية ثابتة 
 monoscope 745‏ 45 . 
monoscope m‏ 
Testbildrôhre f‏ 
T E 5 5 © wx . p *‏ 
vet‏ وحيد اللون -١‏ وصف للصور البثمرئية de al a Y ua‏ 
om =‏ اللون Goll‏ بدرجاته الختلفة بين الأبيض 
monochrom‏ والأسود 
` 2 4 
ب — الضوء وحيد اللون الذى ينحصر طيفه A‏ 
نطاق Gee‏ من الأطوال الموجية . 
o4‏ وصلة Îles ` Be:‏ بين جسمين معدنيين ملحومة LIL‏ ضعيفا 
ë 0 i joi 5‏ = 
EN sé‏ ومعرضة للإنفصال » وتكون مقاومتها لمرور التيار 
kalte Lötstelle f‏ الک Ze‏ عالية á‏ العادة . 
Ei 14‏ مقياس لمدى تأثر ملف ما Jitu‏ المغنيطى الذى يتصل 
linkage 654‏ به . تساوى حاصل ضرب عدد خطوط الفيض في عدد 
oc eon‏ اللفات التى تمر خلالها خطوط هذا الفيض . 


D 
حالة من حالات الإحساس البصرى تتعب العين أو‎ 


تقلل من Lus‏ على m$‏ الاشياء » ES‏ عادة عتدما 


يزيد سطوع الجسم المرئى . 


D m 
. تراوح ذو 358 منخنئض‎ 


CA: gar 
glare 492 
éblouissement m 

Blendung f 

EE‏ وو 
wow 1200‏ 
scintillation f‏ 

Tonhóhenschwankungen fpl 


. ملحق (A)‏ 
الأشكال الرمزية لعناصر 8« ر الكمهر بائية ومدلولاتما 


المدلول 
y‏ | المدلول 


— سك توصیل 
مقاومة متغيرة مسبقة Lil‏ 


EY‏ مقاومة حرارية 


SAS AS 
) القطب الأسفل هو الموجب‎ ( 
cli? 
مكثف غير مستقطب‎ if, 7 
ال غ‎ S uu WBS or JS ماخذ‎ 
= CE 


E ees 


HON; 
c 
3 
© 


PEN‏ مكثفان متغيران مر بوطان 


i‏ مقاومة متغيرة 


sp 


محث بلا als‏ 


— 


المدلول 


بطارية مخلية واحدة 


بطارية من عدة خلايا 


dU‏ بلورى أو مقوم .حدق 


dS‏ زیر 


خلية كهرضوئية 


مصباح نيون 


مقحل م س م 


مقحل س م س 


À A —&- -&f- -O هب هي‎ Mm سوب‎ x 


| 
— 
| 


be 1‏ بنواة من رقائق الحديد 


| محول ذاق بنواة من رقائق sal‏ 


الرمز المدلول mi‏ المدلول 
مقحل dui À‏ 2 معام lët‏ 
صمام c j‏ كائوده يسخن مباشرة 
صمام dv‏ غازى 
ee‏ كاثوده يسخن بطريقة 
غير مباشرة 
صمام SH‏ وخماسی 


أنبوب الصورة ( أنبوب أشة 
الكاثود ) 


RI 


لاقط للصوت S)‏ وفون ) 


بلورة بيزو 


مقحل Jil Al‏ ببوابة معز ولة 


مقحل موحد الملتى 


4 
0 
E 
3 
+ 
$ 


English Français Deutsch wer 


1 aberration aberration f Abweichung f & ` 
2 absolute threshold scuil m absolu de absolute Wahr- السطوع المطلق‎ E Y 
of luminance luminance nehmungsschwelle f 
(kleinste wahr- 
nehmbare 
Leuchtdichte) 
GËT 
3 absorber cireuit circuit m absorbant Saugkreis m ممتصة‎ sy v 
4 absorption coefficient m Absorptions- الإمتصاص‎ dee ۽‎ 
coefficient d'absorption koeffizient m 
5 absorption factor facteur m Absorptionsfaktor m ه عامل الإمتصاص‎ 
d’absorption 
6 absorption loss perte f par Absorptionsverlust m فقد إمتصاصى‎ 5 
absorption 
7 absorption modulation f par Absorptions- متصاصى‎ lo ۷ 
modulation absorption modulation f 
wee 
8 absorption peak créte f d’absorption Absorptionsspitze f دروه الإمتصاص‎ A 
9 absorption trap piège m à Absorptionsfilter z مصيدة امتصاص‎ 4 
absorption 1 
و‎ 
10 accelerating électrode f Beschleunigungs- تعجيل‎ bs \e 
electrode accélératrice elektrode f 
11 accentuation accentuation f Vorverzerrung f; on 
Anhebung f 
12 acceptor accepteur m Akzeptor m 
13 acceptor eircuit circuit m accepteur durchlässiger Kreis m; 
Serienresonanz- 
kreis m 
d 
14 accommodation accommodation f Aufnahme f (z. B. in — ١4 
ein Gerät) 
23 
15 accompanying bruit m propre Begleitgeräusch n الصوت المصاحب‎ ye 
Sound u 
16 achromatic achromatique achromatisch لون‎ Yan 


English 


Français 


Deutsch 


عربي 


17 achromatic point 


(white point) 


18 achromatic 


stimulus 


19 achromatic 
threshold 


20 acoustic feedback 


^ 


91 acoustics 

22 active component 
28 active line 

24 active material 


25 acuity of vision 


26 adaptation 
27 adjacent channel 


28 adjacent channel 


interference 


29 adjacent 
chrominance trap 


30 adjacent picture 


carrier 


81 adjacent sound 


carrier 
32 admittance 


33 aerial (antenna) 


12 


point m blanc 


stimulus m 
achromatique 


seuil m 


achromatique 


réaction f 
acoustique 


acoustique f 
composante f active 
ligne f d’analyse 
matière f active 


acuité f visuelle 


adaptation f 
canal m adjacent 


interférence f 


adjacente 


filtre m de 
suppression du 
signal de 
chrominance du 
canal adjacent 


porteuse f image 
adjacente 


porteuse f son 
adjacente 


admittance f 


antenne f 


Weißpunkt m 


achromatischer 
Stimulus m 


achromatischer 
Schwellenwert m 


akustische 
Rückkopplung f; 
Schall- 
rückkopplung f 


Akustik f 

aktives Bauelement 2 
Abtastzeile f 

aktives Material n 


Sehschärfe f 


Anpassung f 
Nachbarkanal m 


Störung f durch 
Nachbarkanal 


Sperrfilter n gegen 
Chrominanzsignal 
vom Nachbarkanal 


Nachbarbildträger m 


Nachbartonträger m 


Scheinleitwert m 


Antenne f 


vv‏ نقطة لا لونية 


۸ منبه لالونی 


GE ٠‏ الرؤية 


٠‏ إرتداد صوق 


4؟ مادة 2008 
Ye‏ حدق الإبصار 
fice‏ 

shale YN 
قناة #اورة‎ yy 


3 ve 


YA‏ تداخل القناة الجاورة 


8 مصيدة إشارة 
EI‏ 


التلوين 


EN حاملة الصورة‎ Y. 


pi‏ حاملة الصوت الجاورة 


ee وس‎ 


ulm ۲ 


dle» YY 


English 


Français 


Deutsch 


` 84 aerial efficiency 


jal gain 
85 aerial 8 


86 afterglow 


37 ageing 


38 aircraft flutter 


39 alignment 


40 alloying 


41 alloy diffusion 
transistor 


42 alloy junction 


transistor 
43 alternating current 
44 ambient light 
45 amplification 


46 amplification factor 


47 amplifier 
48 amplitude 


49 amplitude 
distortion 


50 amplitude 


modulation (A.M.) 


coefficient m de 
rayonnement de 
l'antenno 


gain m d'antenno 


cffet m de 


phosphorescence 
vieillissement m 


interférenco f 
d’avion 


alignement m 


formation f d’un 
alliage 


transistor m & 


alliage diffuse 


transistor m & 
jonction d’alliage 


courant m alternatif 
lumiere f ambiante 
amplification f 


coefficient m 
d’amplification 


amplificateur m 
amplitude f 


distorsion f 


d’amplitude 


modulation f 
d’amplitude 


Antennen- 


wirkungsgrad m 


Antennengewinn m 


Nachglimmen n 


Alterung f 


Flugzeugstörung f 


Abgleich m; 
Einpegelung f 


Legieren n 


diffundierter 
Legierungs- 


transistor m 


Legierungsflächen- 


transistor m 
Wechselstrom m 
Umgebungslicht n 
Verstärkung f 


Verstärkungsfaktor m 


Verstärker m 
Amplitude f 


Amplituden- 


verzerrung f 


Amplituden- 


modulation f 


Gl BUT vt 


ve‏ کسب الہوائی 


dee 

Gad توهج‎ ovt 
dee 

we YN 

۸ رفرفة طائرة 
z -3‏ 

۹ محاذاة 

el Ze 


۱ مقحل إنتشارى سبيى 


£Y‏ مقحل Gall‏ المسبوك 


ty‏ تيار متردد 
44 ضوء محيط 
JS fo‏ 
5 عامل التكبير 


English Français Deutsch ربي‎ 

اوية التفرؤ 1 

51 angle of divergence angle m de Streuungswinkel m OS زاو‎ 
divergence 


66 


67 
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2 angle of incidence 


angle of reflection 
Angstrôm unit 


angular frequency 


anisotropic 


anisotropic coma 


anode 


anode dissipation 


anode follower 


anode load 


anti-cloche circuit 


antinode 


aperture 


aperture 


correction 


aperture distortion 


aperture lens 


angle m d'incidence Einfallswinkel m 


angle m de réflexion Reflexionswinkel m 


unité f Angstrom  Angstrôm-Einheit f 

fréquence f Winkelfrequenz f 
angulaire 

anisotrope anisotrop 

coma m anisotrope anisotroper 


Asymmetriefehler m 


anode f Anode f 

dissipation f Anodenverlust- 
anodique leistung f 

amplificateur m à  Katodenbasis- 


cathode mise à verstärker m 


la masse 


charge f anodique  Anodenwiderstand m 


circuit m antieloche Schaltung f zur 
Vermeidung von 
Glockenkurven 


ventre m d’une Schwingungsbauch m 


oscillation 

ouverture f Öffnung f; 

Linsenöffnung f 

correction f de Öffnungskorrektur f 
l'ouverture 

distorsion f Offnungsverzerrung f 
d'ouverture 

lentille f Elektronenlinse f 
électronique 


°° 


EN 


CA 


e^ 


D 


^ 


1۲ 


1r 


LE: 


WÉI 


AN 


English 


68 artificial antenna 


69 artificial line 


70 aspect ratio 


71 astigmatism 
72 attenuation 


73 attenuation 


constant 


74 attenuation 


equalizer 
75 attenuator 


76 audio-frequency 
(A.F.) 


77 audio-frequency 


transformer 


78 automatic 
brightness 


control (A.B.C.) 


79 automatic 
chrominance 
control (A.C.C.) 


80 automatic contrast 


control 


81 automatic 
frequency 
control (A.F.C.) 


82 automatic gain 
control (A.G.C.) 


Français Deutsch عرني‎ 

antenne f künstliche Antenne f إصطناعى‎ lye `A 
artificiclle 

ligne f artificielle künstliche Leitung f خط إصطناعى‎ ٩ 


rapport m de 


format 
astigmatisme m 
atténuation f 


coefficient m 


d'atténuation 


compensateur m 
d'atténuation 


atténuateur m 


basse fréquence f 


transformateur m 


basse-fréquence 


contrôle m 
automatique de 
de la brillance 


réglage m 
automatique de 
la chrominance 


commande f 
automatique 


du contraste 


réglage m 
automatique 
de fréquence 


commande f 
automatique 
de gain 


Bildseitenverhältnis n 


Astigmatismus m 
Dämpfung f 
Dämpfungs- 
konstante f 
Dämpfungs- 


entzerrer m 
Dämpfungsglied n 


Tonfrequenz f; 
Niederfrequenz f 


Niederfrequenz- 


transformator m 


automatische 
Helligkeits- 
regelung f 


automatische 
Farbwert- 


regelung f 


automatischer 
Kontrastregler m 


automatische 
Frequenz- 


nachstimmung f 


automatische 
Verstärkungs- 
regelung f 


ots VY 


vr‏ ثابت التوهين 


4 مساوى التوهين 


dse vv‏ تردد سماعی 


aub <= VA‏ للسطوع 


AY‏ تحكم تلقائى للتردد 


AY‏ إحكام GUL‏ للكسب 


er | 


English Frangais Deutsch 
i zus إحكام‎ 
83 automatic phase réglage m automatische للسطور‎ G f, Ar 
control automatique Phasenregelung f 
de phase . 
régulateur m Regeleinrichtung d منظم أوتوماق‎ Ag 


84 automatic 


regulator 
85 automatic volume 
control 


S6 autotransformer 


S7 avalanche effect 


SS azimuth 


89 background noise 


90 back porch 


91 back porch effect 


92 baffle 


93 balance line 


94 balanced 
modulator 


95 balun 


96 band 


97 band generator 


98 band-pass filter 
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automatique 


régulateur m 
automatique 


de volume 


autotransfor- 
mateur m 


effet m d’avalanche 


azimut m 


bruit m de fond 


palier m arriére 


effet m de palier 
arriére 
déflecteur m 


ligne f équilibrée 


modulateur m 
équilibré 


balun m 


bande f 


générateur m 
de bande 


filtre m 


passe-bande 


automatischer 
Lautstärkeregler m 


Spartransformator m 


Lawineneffekt m 


Azimut m 


Eigenrauschen n; 


Grundgeräusch n 


hintere 
Schwarzschulter f 


hinterer Schwarz- 
schultereffekt m 


Prallplatte f 


erdsymmetrische 
Leitung f 


Gegentakt- 
modulator m 


Symmetrie- 
übertrager m 


Band a 


Bandgenerator m 


Bandpaß m; 
Bandfilter n 


| وم حاكم أوتوماق 


Gal‏ الجمارة 


JIS محول‎ An 


av‏ تأثير إنہماری 


AN‏ سمت 


9 ضوضاء خلفية 
D =”‏ 32 
ae‏ رواق a‏ 


)4 ترويق متأخر 


Ar‏ عارض 
Ar‏ خط متوازن 


Ojls مضمن‎ 44 


و 
Ae‏ موازن 
GU 4%‏ 


۷ مولد إشارة الشرائط 


E a: = 3‏ 
۸ مرشح إمرار نطاق 


English Français Deutsch عربى‎ 
99 band spreading étaleur m de bande Bandspreizung f النطاق‎ p 44 
100 bandwidth largeur f de bande Bandbreite f إتساع النطاق‎ eê 
101 Barkhausen effect effet m de Barkhausen-Effekt m ظاهرة باركماوزن‎ yoy 
Barkhausen 
102 Barkhausen-Kurz  oscillateur m de Barkhausen-Kurz- مذبذب با رکہاوزن‎ Y 
oscillator Barkhausen-Kurz  Ogzillator m 
2 
108 barrel distortion distorsion f en Tonnenverzeichnung f des ogas ٠١+ 
barillet 
CR) 
104 barretter baretter m Eisenwasserstoff- مقرة‎ 5 
widerstand m u 
105 barrier layer couche f de barrage Sperrschicht f طبقة حاجزة‎ yoo 
106 barrier layer transistor m à Sperrschicht- مقحل الطبقة الحاجزة‎ yes 
transistor couche de barrage transistor m 0 
107 base base f Basis f; قاعدة‎ yey 
Grundplatte f 
w Æ 
108 base band bande f des plus Basisfrequenzband n MS النطاق‎ 
basses fréquences 
109 basic noise bruit m de base Eigenrauschen n الضوضاء الاساشية‎ 1.4 
110 bass basse f Baß m = ٠ 
111 bass boost renforcement m Baßanhebung f تعزيز الجهير‎ ١١١ 
de basse 1 
112 bass control réglage m de basse Tieftonblende f oum Le 0١ 
113 bass reflex réflet m de basse BaBreflex m oum عاكس‎ ۴ 
114 bass resonance résonance f de basse Baßresonanz f الرن الجہیری‎ ١١4 
= oF 
115 beacon balise f Bake f ALY مرشد‎ ٥ 
"ei 
116 beam faisceau m Strahlenbündel n حزمة إشعاعية‎ 444 
DÉI 
117 beam angle angle m du Strahlwinkel m زاوية الحزمة‎ ۷ 
faisceau الإشعاعية‎ 
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English Français Deutsch > 
-— 9 we 
118 beam array rangée f de Strahlenreihe f. qux Y 
faisceau 
E P 
119 beam axis axe m de faisceau Strahlachse f محور الحزمة‎ NNG 
الإشعاعية‎ 
120 beam current courant m de Strahlstrom m تيار الحزمة‎ ٠ 
faisceau الإشعاعية‎ 


121 beam cut-off 


voltage 


122 beam jitter 


123 beam modulation 


124 beam power valve 


125 beam width 


126 beat frequency 


127 beat generator 


128 beating 


129 beating oscillator 


130 beat interference 


131 beats 
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tension f de 
coupure du 


faisceau 


fluctuation f 
du faisceau 


modulation f du 
faisceau 


tube m de 
rayonnement 


de puissance 


largeur f du 
faisceau 


fréquence f de 
battements 


générateur m de 
battements 


phénomène m de 
battements 


oscillateur m local 


interférence f de 
battements 


battements mpl 


Strahlenbündel- 
sperrspannung f 


Strahlschwankung f 


Z-Achsen- 
Steuerung f 


Endrôhre f mit 
Elektronen- 
bündelung 


Bündelbreite f 
(Strahl) 


Überlagerungs- 
frequenz f; 
Schwebungs- 
frequenz f 


Schwebungs- 
generator m 


Schwebungs- 
vorgang m 


Überlagerungs- 
oszillator m 


Schwebungs- 
störung f 


Schwebungen fpl 


ee Vy‏ الحزمة 
الإشعاعية 

۲۴ تضمين الحزمة 
الإشعاعية 

TES‏ صمام القدرة 
ae‏ 
الشعاعى 


\ve‏ إتساع الحزمة 
الإشعاعية 


wd oe 


5 355 تضاربی 


522 


۷ موجه تضارب 


Boe 


۸ تضارب 


ويه 23 


Ola مذبدب‎ 4 


English 


182 bel 
133 bias 


184 bias frequency 


135 bimorph 


136 bistable circuit 


137 blacker than black 


138 black level 


139 black-level 
control 


140 blanking 


141 blanking level 


(black-out level) 


142 blanking pulse 


(black-out pulse; 


Frangais Deutsch عربي‎ 
bel m Bel n بل‎ AY 
prémagnétisation f Vormagnetisierung f إنحياز‎ vv 
fréquence f de Vormagnetisierungs- الإنحياز‎ 555 ٤ 
polarisation frequenz f 
bimorphe bimorph إزدواج بلورى‎ Wéi 


circuit m bistable 


ultranoir m 
niveau m du noir 


reglage m du 
niveau du noir 


suppression f 


niveau m de 
suppression 

impulsion f de 
suppression 


blanking pedestal) 


143 bleeder 


144 blind area 
(shadow region) 


145 blocking 


146 blocking capacitor 
147 blocking oscillator 


148 blooming 


149 blurring 


150 booster diode 


19° 


bistabile Schaltung f 


Ultraschwarz n 
Schwarzpegel m 


Schwarzpegel- 
regelung f 


Austastung f; 
Abdunkelung f 


Austastpegel m 


Austastimpuls m 


diviseur m de tension Spannungsteiler m 


zone f de silence 


blocage m 


condensateur m 
de blocage 


oscillateur m 
de blocage 


étouffement m 


Schweigezone f 


Blockierung f 


Sperrkondensator m 


Sperroscillator m 


Überstrahlen n 


brouillard m du fond Undeutlichkeit S: 


diode f de 


récupération 


Verschwimmung f 


Serienspardiode f 


ASUS 5515 5 
الإستقرار‎ 


Syal ۴۷‏ دن السواد 


۸ منسوب السواد 


(YA‏ مضبط متسوب السواد 


Al yee 
منسوب الإخلاء‎ IER! 


das yey‏ إخلاء 


AI. ۴ 
cles d on. (££ 


eg EI 
مكثف مالم‎ 5 


gb مذبذب‎ vey 


٨۸‏ لوار 
u‏ 
ce 184‏ 


E‏ ثنائى معزز 


19 


English 


Français 


Deutsch 


wr 


151 booster station 


152 bootstrap 


153 bottoming 


station-relais m 


de diffusion 


circuit m 
autoélévateur 


limitation f absolue 


154 bouncing (jumping) instabilité f 


(vertical 


hunting) 


155 boundary 


156 breakdown 
voltage 
157 breezeway 


158 bridge circuit 
159 bridged-T filter 


160 bridge rectifier 


161 brightness 


162 brightness control 


163 brilliance 


164 broadband 
amplifier 


165 broadcast 


166 broadcast relay 


20 


verticale de 
l'image 
limite f 


tension f de rupture 


palier m 
intermédiaire 
montage m en pont 


filtre m du type T 
en pont 


redresseur m 
en pont 


vivacité f; 
luminosité 


commande f de 
luminosité 


brillance f 


amplificateur m 
à large bande 


radiodiffusion f; 
émission f 
relais m de 


radiodiffusion 


Verstürkeranlage ل‎ 


Bootstrap- 
Schaltung f; 
Schaltung f mit 
mitlaufender 
Ladespannung 


unterste Begrenzung f 


Tanzeffekt m; 
senkrechte 
Lageschwankung f 


Grenze f 


Durchschlags- 
spannung f 


Übergang m 


Brückenschaltung f 


überbrücktes 
T-Filter n 


Brückengleich- 
richter m 


Helligkeit f 


Helligkeits- 
regelung f 


Helligkeit f 


Breitband- 
verstärker m 


Rundfunk- 


übertragung f 


Rundfunkrelais n 


yoy‏ محطة تعزيز 


kb, vov‏ الحذاء 


English 


Français 


Deutsch 


167 buffer amplifier 
(isolation 
amplifier) 


168 build-up time 


169 burst 
(burst signal) 


170 burst gate 


171 bypass capacitor 


172 cabinet 


173 camera 


174 camera channel 


175 camera tube 


176 camera tube 
sensitivity 


177 capacitance 


178 capacitance 


coupling 
179 capacitor 


180 capture effect 


amplifieateur m 


tampon 


durée f 


d'établissement 


salve f de reférénce 


porte f de 
déclenchement 


condensateur m 


de dérivation 


boitier m; coffret m 


caméra f de 
télévision 


voie f de caméra 


tube m de prise 
de vues 


sensibilité f du 
tube de prise 


de vues 


capacitance f 


couplage m par 
capacité 


condensateur m 


effet m de 
rattrapage 


Trennverstärker m 


Einschwingzeit f 


Impuls m; Stoß m 


Impulsausgang m 


Überbrückungs- 
kondensator m 


Schrank m 


Kamera f 


Kamerakanal m 


Bildaufnahmeröhre f 


Aufnahmeröhren- 


empfindlichkeit f 


kapazitiver 
Widerstand m 


Kapazitäts- 
kopplung f 


Kondensator m 


Übertönen n 


229 


۷ مکبر صاد 


۸8 زمن الوصول 


224 
8 دفعة رواقية لونية 


“s 


٠‏ بوابة الدفعة اللونية 


١‏ مکثف تجنيب 


۲ خزانة 
“rs‏ 


(IE) مصورة‎ ۴ 


4 قناة التصوير 
2-3 


os! yvo‏ المصورة 


۷۹ حساسية أنبوب 
الصورة 


English 


Français 


Deutsch 


[rn 


181 carrier 
suppression 


182 carrier wave 


188 cascade amplifier 


184 cascade amplifier 


185 cassette 
186 cathode 


187 cathode coupling 


188 cathode follower 


189 cathode 
modulation 


190 cathode-ray 
oscilloscope 


191 cathode rays 


192 cathode-ray tube 


198 centre frequency 


194 centring 


195 chain 
196 channel 


197 channel selector 
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suppression f de 
la fréquence 
portouse 


onde f porteuse 


amplificateur m à 
plusiours étages 


en cascade 


amplificateur m 


cascade 
cassette f 
cathode f 


couplage m 
cathodique 


circuit m à charge 
cathodique 


modulation f 
cathodique 


oscilloscope m 
cathodique 


rayons mpl 
cathodiques 


tube m à rayons 
cathodiques 


Trägerfrequenz- 
unterdrückung f 


Trägerwelle f 


Mehrstufen- 
verstürker m 


Kaskoden- 
verstärker m 


Kassette f 
Katode f 


Katodenkopplung f 


Anodenbasis- 
schaltung f 


Katodenmodulation f 
Katodenstrahl- 
oszillograf m 


Katodenstrahlen mpl 


Katodenstrahlröhre f 


fréquence f nominale Mittelfrequenz f 


centrage m; 
cadrage m 


chaîne f 
canal m 


sélecteur m de 
canaux 


Zentrierung f 


Kette f 
Kanal m 


Kanalwähler m 


MH کبت‎ ١ 


Den 1۸۲‏ خاملة 
۴ مكبر تعاقبى 
4 مكبر ستوالى 


6م شريط معلب 
As‏ کاود 


۷ إقران Gash‏ 
AA‏ نايع الكاثود 
8 تضمين كاثودى 
"T 3‏ 
14 مورى الدبدبة 


Lis 4‏ إشعاعية 
كاثودية 


۲ أنبوب إشعة الكاثود 


ols 5 
تار القنوات‎ yay 


English 


Français 


Deutsch 


198 characteristic 
curve 


199 characteristic 
impedance 


200 charge 
201 charge carrier 


202 charge density 


203 charging resistor 


204 chassis 
205 choke 


206 choke coupling 


207 chroma 
208 chromaticity 


209 chromaticity 
coordinates 


210 chromaticity 
diagram 


211 chrominance 


212 chrominance 
vector 


213 circuit noise 


214 circular 


polarization 


215 clamping 


courbe f 


caractéristique 


impédance y 
caractéristique 


chargo f 
porteuse f de charge 
densité f de charge 


résistance f de 
charge 


châssis m 
bobine f de self 


couplage m à 
impédance 


chroma m 
chromaticité f 


coordonées fpl 
de chromaticité 


diagramme m 
chromatique 


chrominance f 


vecteur m de 
chrominance 


bruit m de circuit 


polarisation f 
circulaire 


clamp m; 
verrouillage m 


du niveau 


Kennlinie f 


Wellenwiderstand m 


Ladung f 
Ladungsträger m 
Ladungsdichte f 


Ladewiderstand m 


Chassis n 
Drossel f 


Drosselkupplung f 


Farbton m 
Farbton m 


Farbwertanteile mpl 


Farbtondiagramm n 


Farbwert m; 
Farbigkeit f 


Farbvektor m 


Leitungs- 
geräusche npl 


Zirkular- 


polarisation f 


Signalpegel- 
blockierung f 


NAA‏ & خصائصى 
5 
144 معاوقة مميزة 


yee‏ شحنة 
bla yoy‏ الشحنة 
GUT yey‏ الشحنة 
yey‏ مقاومة الشحن 
yeg‏ هيكل معدنی 

GE yeo 
BIL إقران‎ ven 


A3 yey 
اللونية الإحداثية‎ yon 


v.a‏ إحداثيات لونية 
(MM ۰‏ اللونية 
الإحداثية 
yyy‏ إشارة تلوين 
= " 
yyy‏ متجه اللون 
clogs yyy‏ الدائرة 


4 إستقطاب دائری 


Yio‏ قمط 
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عربي 


English Français Deutsch 
1 HAL 
216 clipping écrétage m Abschneiden 2 ua 
(von Silben) 
مغلقة‎ 8,513 viv 


217 closed circuit 


218 closed-circuit 
television 
(CCTV) 


219 closed magnetic 
circuit 


220 coaxial line 


221 co-channel 
interference 


222 coefficient of 
coupling 


223 coercive force 
(coercivity) 


224 cogging 


225 coherent radiation 


226 collector 


227 collector junction 


228 colour 


229 colour bar pattern 


280 colour code 


231 colour coder 


232 colour decoder 


24 


circuit m local 


télévision f à 
circuit fermé 


circuit m 
magnétique fermé 


ligne f coaxiale 


interférence f du 
canal commun 


coefficient m 
de couplage 


force f coercitive 


engrenage m 


radiation f cohérente kohürente Strahlungf 


électrode f 
collectrice 


jonction f 
collectrice 


couleur f 


mire f à barres 
colorées 


code m des couleurs 


codeur m des 
couleurs 


décodeur m des 
couleurs 


Ruhestromkreis m 


Fernsehübertragung f بثمرئيات مغلقة‎ aslo AA 


im KurzschluB- 


verfahren 


geschlossener 
Magnetkreis m 


koaxiales Kabel n 


Gleichkanal- 
störung f 


Kopplungsfaktor m 


Koerzitivkraft f 


ungleichmäßige 
Winkel- 
geschwindigkeit f 


Kollektor m 


Kollektor- 
übergang m 


Farbe f 


Farbbalken- 
testbild n 


Farbkode m 


Farbkoder m 


Farbdekoder m 


6 دائرة مغنيطية مغلقة 


٠‏ خط محورى 
vv‏ تداخل قنوى 


le vvv‏ التقارن 
۴ قوة قبرية مغنيطية 


AER 
Qu ov vá 


[Um PER gl Yo 
مجمع‎ YY^ 


c? ملتقى‎ yyy 


م لون 
۹ شرائط لونية 


ype‏ شفرة لونية 
EN yr)‏ الألوان 


ver‏ مستخلص الألوان 


English Français Deutsch عربي‎ 
288 colour killer dispositif m de Farbträger- اللون‎ Kb vvv 
suppression do unterdrücker m 
In couleur 
284 colour picture signal m d'imago Farbbildsignal n 45 MI رة الصورة‎ Lil ٣٤ 
signal couleur 
235 colour, primary couleur f primaire Grundfarbe f ds لون‎ ۵ 
236 colour strength intensité f de couleur Farbtiefe f شدة اللون‎ ۲۴۹ 
237 colour television télévision f couleur Farbfernsehen n ملونة‎ clum ۷ 
< qi 
238 coma coma m Koma n طفاوة‎ ypa 
239 common base montage m à base gemeinsame توصيلة القاعدة‎ ۹ 
s E! 
operation commune Basisschaltung f المشتركة‎ 
240 common channel  interférence f du Gleichkanalstörung f SLA تداخل‎ 4٠ 
interference canal commun 
= 
241 common collector montage m à gemeinsame cé! توصيلة‎ ١ 
operation collecteur commun Kollektor- المشترك‎ 
schaltung f 
242 common emitter montage m à Betrieb m in توصيلة الباعث‎ yey 


operation 


248 communication 
band 


244 compatibility 
245 compensation 


246 complementary 
symmetry 
circuit 

247 composite video 
signal 

248 compound 


connection 
249 compression 


250 compressor 


émetteur commun Emitterschaltung 


bande f 
d’inter- 
communication 
compatibilite f 
compensation f 


circuit m à 
symétrie 
complémentaire 


signal m vidéo 
composé 


connexion f 
composée 


compression f 


compresseur m 


Übertragungsband n 


Verträglichkeit f 
Kompensation f 


Ergänzungs- 
symmetrie- 
schaltung f 


Bildaustast- 
synchronsignal n 


Verbundanschluß m 


Dynamikpressung f 


Kompressor m 


المشترك 
yey‏ نطاق الإتصال 


322 


Gols yee 
ه54 تعويض‎ 


LEIS تماثل‎ SIS pen 


ASM إشارة الرؤية‎ yey 


M YEA‏ ر کبة 
vga‏ إنضغاط 
LL vo,‏ 


English Français Deutsch es عر‎ 
pu 
i اصلة‎ Yo 
951 conductance conductance f Leitwert m موا‎ ١ 
i . ال‎ Gi yo 
252 conduction band bande f de Leitungsband n; deer فو‎ Yor 


253 conductivity 
254 conductor 


255 conjugate 
impedance 


256 constant 
amplitude 


recording 


257 constant velocity 
recording 


258 continuous wave 


(C.W.) 
259 contrast 


260 contrast control 


261 contrast range 


262 convergence 


263 convergence 
conductance 


264 conversion gain 


265 core 


266 corona discharge 


267 coupling 


26 


conduction 


conductivité f 
conducteur m 


impédance f 
conjuguée 


enregistrement m à 
amplitude 
constante 


enregistrement m à 
vitesse constante 


onde f entretenue 


contraste m 


réglage m du 
contraste 


domaine m de 
contraste 


convergence f 


conductance f de 
convergence 


gain m de 


conversion 
noyau m 


effluve m en 


couronne 


couplage m 


Leitfähigkeits- 
band n 


Leitfühigkeit f 
Leiter m 


konjugiert-komplexe 
Impedanz f 


Schallaufzeichnung f 
mit konstanter 
Amplitude 


Schallaufzeichnung f 
mit konstanter 
Geschwindigkeit 


ungedümpfte Welle f 


Kontrast m 


Kontrastregelung f 
Kontrastbereich m 


Konvergenz f 


Konvergenz- 
konduktanz f 


Umsetzungs- 
verstärkung f 


Kern m 


Koronaentladung f 


Kopplung f 


Les iles vor 
ka z 


der Yog 
معاوقتان مترافقتان‎ yoo 


von‏ تسجيل بالتناسب 
الإتساعى 


YoY‏ تسجيل بسرعة 


ثابتة 
YOA‏ موجة متواصلة 


0 
rei‏ تباين 
۰ مضبط التباين 


ou 5١‏ التباين 


5 إلتمام 
yr‏ مواصلة تحويلية 


64 كسب ba‏ 
۵ نواة 


vaa‏ تفريغ هالى 
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OW ۷ 


English 


Français 


Deutsch 


er 


268 cramping 


269 crest value 
270 critical coupling 


271 critical damping 


272 


critical frequency 


273 critical reaction 
274 cross modulation 


275 cross-over 


276 cross-over 
distortion 


277 cross-over filter 


278 cross-talk 
279 crystal diode 
280 crystal filter 


281 crystal microphone 


282 crystal oscillator 


283 current 


284 current feedback 


285 current gain 


286 current transfer 
characteristics 


contraction f 


d'image 
valeur f do crête 
couplage m critique 


amortissemont m 
critique 


fréquence f critique 


réaction f critique 
transmodulation f 


point m de 
convergence 


distorsion f de 


recouvrement 


filtre m de 
séparation 


diaphonie f 
diode f à cristal 
filtre m à cristal 


microphone m 
à cristal 


oscillateur m 
à cristal 
courant m 


réaction f de 
courant 


gain m de courant 


caractéristiques fpl 
de transfert 
de courant 


Bildkontraktion f 


Spitzenwert m 
kritische Kopplung f 


kritische Dämpfung f 


kritische Frequenz f 


kritische Reaktion f 
Kreuzmodulation f 


Uberkreuzung f 


Überkreuzungs- 
verzerrung f 


Ausscheidungs- 
filter n 


Übersprechen n 
Kristalldiode f 
Quarzfilter n 


Kristallmikrofon n 


Quarzoszillator m 


Strom m 


Stromgegen- 
kopplung f 


Stromverstärkung f 


Stromübertragungs- 
charakteristik f 


۸ تقلص 
ysa‏ قيمة الذروة 
ë SE ۰‏ 


۱ خمد حرج 


YYY‏ ردد سوج 


Je vvv‏ حرج 
4 تضمين متخالط 


Qe Yve 

3 
5 تشوه تراکبی 
۷۷ مرشح مفرقی 


YVA‏ حديث تداخلى 
Be WA‏ بلورى 
Ar ۰‏ بلورى 
Spe bel, yay‏ يلورى 


Chas vay‏ بلورى 


var‏ تيار 


LAS vas‏ مرتدة تيارية 


۲۸ الكسب التيارى 


yay‏ النحنى الخخصائصى 
لانتقال التيار 


N 
=1 


English 


287 cut-off bias 
288 cut-off frequency 


289 cycle 


290 damped oscillations 


291 damping 


292 damping factor 


298 decay 

294 decay time 
295 decibel 

296 decoder 
297 decoupling 
298 de-emphasis 
299 definition 


300 deflection 
301 deflection 


defocusing 


302 deflection 
sensitivity 


303 deflector coils 


304 deflector plates 


Français 


polarisation ل‎ 
de coupure 


fréquence f de 
coupure 


cyclo m 


oscillations fpl 
amorties 


amortissement m 


coefficient m 
d'amortissement 


descente 

temps m de descente 
décibel m 

décodeur m 


découplage m 
désaccentuation f 
définition f 
balayage m; 
déviation f 
élargissement m 
du spot 
sensibilité f 
de balayage; 
sensibilité f. 
de déviation 


bobines fpl 
de déviation 


plaques fpl 
de déviation 


Deutsch 
Gittersperr- 
spannung f 


Grenzfrequenz f 


Periode f; Zyklus m 


gedümpfte 
Schwingungen fpl 


Dämpfung f 


Dämpfungsfaktor m 


Abklingen n 
Abklingzeit f 
Dezibel n 
Entschlüsseler m 
Entkopplung f 
Entzerrung f 
Bildschärfe f 


Ausschlag m; 
Ablenkung f 


Ablenkungs- 
entbündelung f 


Ablenk- 
empfindlichkeit f 


Ablenkspulen Spl 


Ablenkplatten Spl 


ra 


AT 


English 


Français 


Deutsch 


305 degaussing 


(demagnetizing) 


306 delay distortion 


307 delay line 


308 demodulation 


309 depletion layer 


310 depth of 
modulation 


311 desaturated 
transformer 


312 detection 


313 detector 


314 deviation 


315 deviation 
distortion 


316 deviation index 


317 deviation ratio 
318 deviation 
sensitivity 


319 dichroic mirror 


320 dielectric 


démagnétisation f 


distorsion f du 
temps de transit 


ligne f de retard 
démodulation f 


couche f de 
déplétion 


profondeur f de 
modulation 


transformateur m 
désaturé 


détection f 


détecteur m 
déviation f 


distorsion f par 
déviation 


indice m de 


déviation 


rapport m de 


déviation 


sensibilité f de 
déviation 


miroir m dichroïque 


diélectrique m 


Entmagnotisierung f 


Laufzeitverzerrung f 


Laufzeitleitung f 
Demodulation f 


physikalische 
Sperrschicht f 


Modulationstiefe f; 
Aussteuerungs- 
grad m 


entsättigter 
Transformator m 


Nachweis m; 
Demodulation f 


Detektor m 


Abweichung f; 
Ablenkung f 


Verzerrung f durch 
Frequenz- 
abweichung 


Abweichungsindex m 


Abweichungs- 
verhältnis n 


Abweichungs- 
empfindlichkeit f 


dichroitischer 
Spiegel m 


Dielektrikum n 


٠‏ تحرير المغنيطية 
d D‏ 
ren‏ تشوه التأخر 


v.v‏ خط تأخير 
yon‏ تخليص المضمنة 
izb LEE!‏ النضوب 


vie‏ عمق التضمين 


à 
غير مشيع‎ dé ألم‎ 
GES yyy 


— yyy 


vit‏ إفتراق . إنخراف 


vie‏ تشوه إخراق 


Jen! دلیل‎ ras 
نسبة الإغراف‎ yyy 
حساسية الإفتراق‎ Yy A 
م مرآة ثتلونية‎ 


cue di pye 
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English 


Français 


Deutsch 


عربي 


821 dieleotric 
absorption 


absorption f 
diélectrique 


822 dielectrio constant constante f 


328 dielectric 
hysteresis 


324 dielectric lens 


325 dielectric loss 


826 dielectric strength 


327 difference 
amplifier 


828 differentiating 
circuit 


329 diffraction 


330 diffused junction 


transistor 


881 diffusion 
332 diode 


333 dipole 
334 direct coupling 


835 direct current 
restoration 


386 directional aerial 
337 directivity 


388 director 


30 


diélectrique 


hystérésis f 
diélectrique 


lentille f. 
diélectrique 


perte f diélectrique 


rigidité f 
diélectrique 


amplificateur m 
différentiel 


circuit m de 


différentiation 
diffraction f 


transistor m à 
jonction par 
diffusion 

diffusion f 

diode f. 

dipóle m 

couplage m direct 


restitution f de la 
composante 
continue 


antenne f directive 
directivité f 


directeur m 


dielektrische 
Absorption f 


dielektrische 
Konstante f 


dielektrische 
Hysterese f 


dielektrische Linse f 


Dielektrizitäts- 


verlust m 


Durchschlags- 
festigkeit f 


Differential- 


verstärker m 


differenzierende 
Schaltung f 


Beugung f 


Diffusions- 


flächentransistor m 


Diffusion f 

Diode f 

Dipol m 

direkte Kopplung f 


Gleichspannungs- 
wiederherstellung f 

Richtstrahlantenne f 

Richtwirkung f 


Wellenrichter m 


d» إمتصاص‎ Pry 
ثابت العزل‎ yyy 

a 
م مم التخلفية الإستقطابية‎ 


۽ py‏ عدسة إستقطابية 


wor 


I‏ الفقد العزلى 


ern‏ شدة العزل 


225 


BIS ۷ 


— 


YYA‏ دائرة مقاضلة 
55 


484 حيود 


٠‏ مقحل الملتقى 


een‏ إنتشار 
oe ۴‏ 
ممم ذو القطبين 


le إقران‎ م٤‎ 
Ae إستعادة‎ res 


الثابت 


مم هوائي موجه 


Legs ۷ 
2-3 


PYA‏ موجه 


English 


Français 


Deutsch 


339 direct wave 


340 discriminator 


341 dispersion 


342 dissipation 


848 distortion 


844 distribution 
amplifier 


345 divergence 


346 donor 


347 Doppler effect 


348 double modulation 


349 downward 


modulation 
350 drain 
351 drift 


352 drift transistor 


353 driver 

354 dry joint 

355 dub 

356 dummy aerial 
357 dummy load 


958 dynamic 


characteristics 


onde f direote 


discriminateur m 


de fréquence 
dispersion f 


dissipation f 


distorsion f 


amplificateur f de 
distribution 


divergence f 


donneur m 


effet m Doppler 


direkte Welle f 


Diskriminator m 


Dispersion f 


Zerstreuung f; 
Verlustleistung f 


Verzerrung f 


Antennenverstürker m 


Divergenz f 


Donator m 
(Elektronen- 
spender) 


Doppler-Effekt m 


double modulation f Doppelmodulation f 


modulation f à plus 
bas 


drain m 
dérive f 
transistor m 
à dérive 
étage m excitateur 
joint m sec 
copie f 
antenne f fictive 
charge f fictive 


caractéristiques fpl 


dynamiques 


subtraktive 
Modulation f 


Abzug m; d-Pol m 
Abwanderung f 


Drifttransistor m 


Treiber m 

kalte Lötstelle f 
Tonbandkopie f 
künstliche Antenne f 
Blindlast f 


dynamische 


Kennlinien fpl 


4 موجة مباشرة 


xe ° 


— vt 


DAS ۲ 


rer 
مكبر توزيع‎ 44 


3 f 


res 


pey‏ ظاهرة دويلر 
TEA‏ 
rig‏ 


yoy‏ إنجراف 


English 


359 dynamic 


convergence 


860 dynamic 
impedance 


361 dynamic 
loudspeaker 


362 dynamic 
microphone 


363 dynamic range 


364 dynode 


365 echo 
366 eddy current 


367 effective radiated 
power 


368 effective 
resistance 


369 efficiency 


370 efficiency diode 


371 electrice field 
strength 


372 electrode 
373 electromagnet 


374 electromagnetic 
deflection 


375 electromagnetic 
field 
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Français 


convergence f 
dynamique 


impédance f 
dynamique 


haut-parleur m 
dynamique 


microphone m 
dynamique 


domaine m 
dynamique 


dynode f 


écho m 


courants mpl de 
Foucault 


puissance f 
effective émise 


résistance f 
effective 


rendement m 


diode f élévatrice 

intensité f de 
champ électrique 

électrode f 


électroaimant m 


balayage m 
électromagnétique 


champ m 
électromagnétique 


Deutsch 


dynamische 
Konvergenz f 


dynamische 
Impedanz f 


dynamischer 
Lautsprecher m 


dynamisches 
Mikrofon n 


Lautstürkeumfang m 


Dynode f 


Echo» 


Wirbelstrom m 


äquivalente 
Strahlungsleistung f 


Wirkwiderstand m 


Wirkungsgrad m; 
Leistung f 


Spardiode f 


elektrische 
Feldstärke f 


Elektrode f 
Elektromagnet m 


elektromagnetische 
Auslenkung f 


elektromagnetisches 
Feld n 


۹ تلاقی حرا کی 
pue‏ معاوقة ie‏ 
۱ مجهار حراکی 
LY ۲‏ صوت حرا کی 
Sie SX ۴‏ 
٤‏ داينود 
۵ صدى 
vas‏ تیار دوامى 
۷ قدرة مشعة JU‏ 
E‏ 
۸ مقاوية فعالة 
US ran‏ 
YV.‏ ثنائى كفاية 
pyy‏ شدة dii‏ 
الکہربائى 


o5 
(2320!) قطب‎ vv v 
ibas مغنيط‎ ۷۴ 


a 


4 حرف کہرمغنیطی 


PE di vvo 


English Français Deutsch we 
376 electromagnetic induction f elektromagnetische حث کہرمغنیطی‎ TVA 
induction électromagnétique Induktion f 
877 electromagnetic spectre m de elektromagnetisches طيف كبرمغنيطى‎ rvv 


spectrum 


378 electromagnetic 


system of units 


879 electromagnetic 


wave 


880 electromotive 
force 


381 electron 


882 electron beam 


383 electron cloud 


384 electron coupling 


385 electron gun 


386 electronics 


387 electron lens 


388 electron pair 
389 electron volt 


390 electrostatic 
deflection 


391 electrostatic field 


longeurs d'ondes 


Wellenlängen- 


électromagnétiques spektrum n 

système m elektromagnetisches 
électromagnétique ^ Einheitensystem n 
des unités 

onde f elektromagnetische 
électromagnétique Welle f 

force f elektromotorische 


électromotrice 
électron m 


faisceau m 


électronique 


nuage m 


électronique 


couplage m 


électronique 


canon m 
électronique 


électronique f 


lentille f 
électronique 


paire f électronique 
électron-volt m 


balayage m 
électrostatique 


champ m 
électrostatique 


Kraft f 
Elektron n 


Elektronenstrahl m 


Elektronenwolke f 


Elektronenkopplung f 


Elektronenstrahl- 
erzeuger m 


Elektronik f 


Elektronenlinse f 


Elektronenpaar n 
Elektronenvolt n 


elektrostatistische 
Ablenkung f 


elektrostatisches 
Feld n 


نظام الوحدات 
الكبرمغنيطية 


4 موجة كبرمغنيطية 
rar‏ قوة دافعة كبربائية 
۱ كبرب (إلكترون ( 
Lis PAY‏ إشعاعية 
Zeile?‏ 
۴ سحابة yl‏ 
Af‏ إقران als‏ 
۵ مدقعة کارب 
FAN‏ كباربيات 
( إلكترونيات ) 


۷ عدسة كباربية 


۸ زوج LES‏ 
وم" قلط کہرب 
va.‏ إنحراف کہرستاتی 


gl de ووم‎ 


English 


Français 


Deutach 


عربي 


892 electrostatic 
soreen 


398 electrostatic 


system of units 


394 emission 


395 emission current 


396 emitter 
397 emitter follower 
398 emitter junction 


399 envelope 


400 envelope 
demodulator 


401 envelope power 


102 equal-energy 
white 


403 equalizer 


404 equivalent circuit 


405 equivalent noise 


resistance 


406 equivalent 


resistance 


407 erasing 
408 Esaki diode 
409 exciter 


410 extinction voltage 
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éoran m 


électrostatique 


système m 
électrostatique 
des unités 


émission f 

courant m 
d'émission 

émetteur m 

émetteur m suiveur 

jonction f base 

enveloppante f 


démodulateur m de 
l’enveloppante 


puissance f 
d’enveloppante 


blanc m d’énergie 
égale 


circuit m correcteur 
de distorsion 


circuit m équivalent 


résistance f de 
bruit équivalente 


résistance f 
équivalente 


effacement m 
diode f Esaki 
excitateur m 


tension f 


d'extinction 


elektrostatiache 
Absohirmung f 


elektrostatisches 


Einheitensystem n 


Emission f 


Emissionsstrom m 


Emitter m; Geber m 
Emitterverstärker m 
Emitterübergang m 


Einhüllende f 


Hüllkurven- 
demodulator m 


Hüllkurvenleistung f 


Weiß x gleicher 
Energien 


Ausgleichsschaltungf; 
Entzerrer m 


Ersatzschaltung f 


äquivalenter 
Rausch- 
widerstand m 


Ersatzwiderstand m 


Löschen n 
Tunneldiode f 
Erreger m 


Löschspannung f 


ووم ساتر كهرستاتى 


vay‏ نظام الوحدات 
الكبرستانية 

4 إبتعاث 

SLAY تيار‎ PAo 


vas‏ باعث 

gë ray‏ الباعث 

۳۹۸ ملتقى الباعث 

SIE ۹ 

pals fee‏ غلاق 

ASHE قدرة‎ gey 

۲ أبيض ستساوى 
الطاقة 

dale ۴ 


¿SUS دائرة‎ Zei 
FUNTER ETT 
المكافئة‎ 


WLG سقاومة‎ ger 
سحو‎ 
Sal ثنائى‎ ۸ 
مستثير‎ 4 
قلطية الإنطفاء‎ gye 


fey 


English Français 


Deutsch 


عربي 


411 extra high voltage très haute tension f Höchstspannung f 


412 extrinsic 


semiconductor extrinsèque 


413 fading 


fading m 
414 farad farad m 
415 feedback réaction f 
416 feeder câble m 


d’alimentation 


417 fidelity fidélité f 


418 field champ f; trame f 


419 field blanking intervalle m 


interval de suppression 
de trame 
420 field coils bobines fpl 
de champ 


421 field effect 


transistor 


transistor m à 
effet de champ 


422 field emission 


423 field frequency fréquence f de 


semiconducteur m 


évanouissement m; 


Störstellen- 
halbleiter m 


Schwund m 


Farad n 
Rückkopplung f 


Speisekabel n 


Wiedergabetreue f 
Feld n; Teilbild » 


Teilbild- 
austastperiode f 


Feldspulen fpl 


Feldeffekttransistor m 


émission f de champ Feldemission f 


Bildwechselfrequenz f 
balayage vertical 


424 field strength 
425 field 


intensité f de champ Feldstärke f 


signal m de Bildsynchroni- 
synchronisation synchronisation sierungsimpuls m 
Pulse de trame 
426 filament filament m Glühfaden m 
427 filter filtre m Filter n 
428 fine tuning accord m précis Scharfabstimmung f 


429 firing voltage tension f d'allumage Zündspannung f 


18* 


XJ £v‏ فائقة 

dao Jep Ass 7 
وو‎ 

a> ۳ 

٤‏ فاراد 

dS 6‏ مرتدة 


2.3 


5 مغدى 


xul ۷ 
de ۸ 
di إخلاء‎ 8,5 £44 


Jidl GL. gye 


Jai 5‏ الجال المؤثر 


die Ska! tyy 
D 555 ter 


£v‏ شدة الجال 
Jil iul Les (re‏ 


GS تنغيم‎ £y 
لطية الإيقاد‎ qva 
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> 
English Frangais Deutsch ري‎ 
—" أذنا‎ 
480 flare diffusion f parasite Stördiffusion f s ir. 
; ; بقعة متوهجة‎ 
481 flare spot tache f intensiver معيو‎ try 
hyperlumineuse Lichtfleck m 
إرتعات‎ 
432 flicker papillotement m Flackern n vu t try 
Like 
433 flip-flop bascule f Kippschaltung f نطاط‎ try 
484 fluorescence fluorescence f Fluoreszenz f فاورية‎ ir: 
Gere - 
485 fluorescent screen écran m fluorescent Leuchtschirm m موريه ريه‎ fa 
436 flutter pleurage m; schnelle Tonhöhen- رفرفة‎ £v 
sautillement m Schwankungen fpl 
437 flux flux m Strom m (z. B. Licht) فيض‎ try 
488 flux density densité f des Kraftliniendichte f مم؛ كثافة الفيض‎ 
lignes de force 
439 fluxmeter fluxmètre m FluBmesser m مقياس الفيض‎ tra 
440 flyback retour m du spot Rücklauf m إرتداد‎ 4٠ 
441 flyback transformateur m de Rücklauf- إرتدادى‎ dy 44١ 
transformer retour du spot transformator m 
442 flying-spot analyse f à spot Lichtpunkt- مسح بالبقعة الطائرة‎ 17 
scanning lumineux abtastung f 
443 flying-spot tube tube m à spot Lichtpunktrôhre f أنبوب البقعة‎ HEF 
lumineux الطائرة‎ 
444 flywheel circuit circuit m à effet Schwungrad- داثرة حدافة‎ 444 
de volant schaltung f 
Š= sea 
445 flywheel synchronisation f  Schwungrad- مزامنة الحدافة‎ ٤4ه‎ 
synchronisation par effet de volant synchronisation f 
446 focusing focalisation f Scharfeinstellung f ( S) ت رکیز‎ ) > 441 
447 folded dipole dipôle m replié Faltdipol m ذو قطبين مطوى‎ gey 
448 forced oscillation oscillation f forcée Zwangsschwingung f قسرى‎ Ch 4۸ 
449 form factor facteur m de forme Formfaktor m RAI عابل‎ 4 
450 forward bias polarisation f en DurchlaB- mU toe 
avant vorspannung f 


36 


English 


Français 


Deutsch 


451 Foster-Seely 


discriminator 
452 frame 
453 frame frequency 


454 frame grid valve 


455 frame hold 


456 frame scan 


457 frame slip 
(pieture slip) 


458 frame 
synchronizing 


pulses 


459 frame time base 


460 free-running 
frequency 


461 frequency 


462 frequency band 


463 frequency changer 


464 frequeney 


diseriminator 


465 frequeney 
distortion 


466 frequency divider 


diseriminateur m 


Foster-Seely 
cadre m; image f 
fréquence f d'image 


tube m à grille 
d'image 

synchronisation f 
d'image 

analyse f d'image 


décalage m vertical 


impulsions fpl de 
synchronisation 
d’image 

base f de temps 
d’image 


fréquence f libre 


fréquence f 
bande f de 


fréquences 


convertisseur m 
de fréquence 


discriminateur m 
de fréquence 


distorsion f 

de fréquence 
diviseur m 

de fréquence 


Foster-Seely- 
Diskriminator m 


Bild n 
Bildwechselfrequenz f 


Spanngitterröhre f 


Bildsynchronisation f 


Teilbildabtastung f 


Bildverschiebung f 


Teilbild- 
synchronisierungs- 
impulse mpl 


Teilbildzeitbasis f 


Eigenfrequenz f 


Frequenz f 


Frequenzband n 


Frequenzwandler m 
Frequenz- 
diskriminator m 


Frequenzverzerrung f 


Frequenzteiler m 


225 


RM tos‏ فوستر سيل 


for‏ إطار 


٤۴‏ 555 الإطار 


plas tof‏ بشبكة إطارية 


£50 ماسك الصورة 


5 مسح الإطار 
fov‏ تزحلق الصورة 


47-5 


SLES ٤۸‏ مزامنة 
الإطار 


- سسند زسئى‎ TE 
طليق‎ 555 gye 


5١‏ تردد 


syy‏ نطاق ترددات 
D‏ مغير less‏ 
4 مميز التردد 

5 « - 
456 تشوه تردد 
4 مقسّم التردد 
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English 
467 freuqnecy 
modulation 


468 frequency 
multiplier 


Frangais 


Deutsch 


soe 


modulation f 
de fréquence 


multiplicateur m 
de fréquence 


469 frequency response réponse f aux 


470 frequency 
tolerance 


471 fringe area 


472 front porch 


diverses fréquences 


tolérance f 
de fréquence 


zone f limite 
de propagation 


palier m avant 


478 front-to-back ratio rapport m onde 


474 full wave rectifier 


475 fundamental 
frequency 


476 gain 


477 gain control 


478 gain function 


479 gain margin 
480 gamma 


481 ganging 
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accouplement m 


avant sur onde 
arrière 


marge f de gain 


gamma m 


méchanique 


Frequenzmodulationf 

Frequenz- 
vervielfacher m 

Frequenzgang m 


Frequenztoleranz f 


Randgebiet n 


vordere 


Schwarzschulter f 


Vor-Rück- 


Verhältnis n 


redresseur m à deux Vollweg- 
alternances gleichrichter m 

frequence f Grundfrequenz f 
fondamentale 

gain m; Verstärkung f 
amplification f 

reglage m Verstärkungs- 
d’amplification regelung f 

fonction f Verstärkungs- 
de directivite funktion f 


Pfeifabstand m 
Gamma n 


Kuppeln n (Filter) 


tay‏ تصمين ترددى 
و 

gu,‏ مضاعف التردد 

(«a‏ إستجابة ترددية 

ty,‏ تفاوت التردد 

ile Ada. 6۷١ 
2 M 22 

tvy‏ رواق متقدم 


EI (yv‏ أمامية 


4 مقوم JE‏ الموجة 


tye‏ تردد أساسى 


EI دالة‎ EVA 


¿Sl ds. Eva 
LL ۰ 


48١‏ ربط 


| English 


Français 


Deutsch عربى‎ 
482 gap effect effet m d'entrefor  Spaltoffekt m "S. ENTU 
483 gate porte f Tor n; al tay 
Auftast- 
impulskreis m 
484 gate beam valve tube m de phase Doppelstromtor- صمام الشعاع‎ Af 
strahlsteuerungs- ie ! 
róhre f 
485 gate circuit circuit m de porte Torschaltung f Ra 55135 ٥ 
486 gate width temps m de Offnungszeit f إتساع البوابة‎ HAN 
déclenchement 
487 gauss gauss m GauB n حاوس‎ ۷ 
D 
488 geometric distorsion f geometrische م تشوه هندسى‎ 
distorsion géométrique Verzerrung f 
489 getter getter m Fangstoff m مستأصلة غازات‎ 4 
490 ghost image f fantôme Geisterbild n خيال‎ ۰ 
491 gilbert gilbert m Gilbert n جلبرت‎ gay 
492 glare éblouissement m Blendung f c^» 447 
493 glare index échelle f Blendwirkungs- e الو‎ Ha tar 
d’éblouissements index m 
Sch 
494 grey scale échelle f de Graustufenskale f مدرج الرمادية‎ ttt 
de gradations; 
échelle f de gris 
495 grid grille f Gitter n hi شبكة‎ ٥ 
496 grid bias polarisation f Gittervorspannung f 45؛ إنحياز الشبكة‎ 
de grille 
497 grid leak fuite f de grille Gitterableitung f مسربة الشبكة‎ ۷ 
498 grid modulation modulation f Gittermodulation f تضمين شبكى‎ ۸ 
dans la grille 
499 ground wave onde f de surface ^ Bodenwelle f iol موحة‎ 4 
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English 


Français 


Deutsch 


عربي 


500 grown junetion 


transistor 


501 gun efficiency 


502 Gunn diode 


503 halation 


504 half wave 
rectifier 


505 Hall effect 
506 harmonic 


507 harmonic analyser 


508 harmonic 
distortion 


509 harmonic 


generator 


510 Hartley oscillator 


511 hash 


512 heat sink 


513 Heaviside layer 


514 height control 


515 henry 
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transistor m à 


jonction répandue 


rendement m 


de canon 


diode f Gunn 


halo m 


redresseur m à une 
alternance 


effet m Hall 
harmonique f 


analyseur m 


d’harmoniques 


distorsion f 
harmonique 


generateur m 
d’harmoniques 


oscillateur m 
de Hartley 


parasites mpl; 
signaux mpl 
parasites 


évier m de chaleur 


couche f de 
Heaviside 


réglage m de 
l'hauteur d'image 


henry m 


Flüchentransistor m 
mit gezogenem 


pn-Übergang 


Strahler- 
wirkungsgrad m 


Gunn-Diode f 


Lichthof m 


Halbwellen- 
gleichrichter m 


Hall-Effekt m 
Oberwelle f 


harmonischer 


Analysator m 


harmonische 
Verzerrung f 


Oberwellen- 
erzeuger m 


induktive 
Dreipunkt- 
schaltung f 


GrieB m 


Würmeableiter m 


Heaviside-Schicht f 


Einstellung f 
der Bildhóhe 


Henry » 


103 0 


ZZ مقحل‎ on 


guy 
كفاية المدفعة‎ 01 


E 
ثنائى جن‎ oy 


Ü oor 
239 


4 مقوم نصف الموجة 


cs‏ ظاهرة هال 
“I‏ 
os‏ توافقية 
IT‏ 
التوفقيات 
ze‏ © - . 
Geh‏ تشوه Als‏ 


2-3 


Mes 004‏ توافقيات 


۰ مذبذب هارتلى 


wee 


۱ تشوش 


mm CAR‏ حرارة 
۴ه &L‏ هيفيسايد 


4 مضبط الإرتفاع 


6 هنری 


English 


Français 


Deutsch 


516 herringbone 
pattern 


517 hertz 
518 heterodyne 


519 heterodyne 


frequency meter 


520 heterodyne 
interference 


521 heterodyne 
oscillator 


522 high fidelity 


523 high frequency 
524 highlight 
525 high-pass filter 


526 hold control 


527 hold-in range 


528 hold-off voltage 


529 hole 


580 horizontal 
blanking 


681 horizontal 
deflection 


532 horizontal 


frequency 


diagtamme m de 
perturbation 
en boucles 


hertz m 
hétérodyne f 


fréquencomètre m 
hétérodyne 


interférence f 
hétérodyne 


oscillateur m 


hétérodyne 


haute fidélité f 


haute fréquence f 
blanc m 
filtre m passe-haut 


contrôle m de 


synchronisation 


zone f de 


l’enclenchement 


tension f 
d’empêchement 


trou m 


suppression f 
horizontale 
déviation f 


horizontale 


Fernsehstörung f mit 
fischgrätenartigem 
Linienverlauf 


Hertz n 
Überlagerung f 


Überlagerungs- 
frequenzmesser m 


Überlagerungs- 
pfeifen n 


Überlagerungs- 
oszillator m 


hohe 
Wiedergabetreue f 


Hochfrequenz f 
hellster Bildpunkt m 
HochpaBfilter n 


Stabilitätsregler m; 
Bildfang m 


Haltebereich m 


Verzögerungs- 


spannung f 
Loch n 


Teilbildaustastung f 


Zeilenablenkung f 


fréquence f d’analyse Zeilenablenk- 


horizontale 


frequenz f 


Fr 

a ee 
aK تغاير‎ 
مقياس تغايرى‎ 
32 7i 


o۱ 


e YY 


` ert 


e v£ 
ovo 


CAS: 


evYwN 


o۸ 


ory 
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English Français Deutsch er 
533 horizontal hold reglage m de la Zeilenfrequenz- A ماسك‎ ory 
control fréquence de einstellung f 
lignes 
534 horizontal oscillatur m pour  Horizontaloszillatorm l مدبدب‎ ovt 
oscillator la déviation 
horizontale 
535 horizontal polarisation f Horizontal- إستقطاب آفقی‎ ore 
polarization horizontale polarisation f 
536 horizontal slip décalage m Horizontal- Al تزحلق‎ ors 
horizontal; verschiebung f 
glissement m 
horizontal 
537 horizontal sweep aller et retour m horizontale Al e ۷ 
horizontal Ablenkung f 
538 howl hurlement m Heulton m else ۸ 
589 hue teinte f Farbwert m نقبة‎ ova 
540 hum ronflement m Brummen n طنين‎ 64٠ 


541 hum modulation 


542 hybrid receiver 


543 hysteresis 


544 hysteresis factor 


545 iconoscope 


546 identification 
signal 
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modulation f par 
ronflement 


Brummodulation f 


téléviseur m à tubes Hybridfernseh- 


électroniques et 
transisteurs 


hystérésis f 


facteur m 
d’hysteresis 


iconoscope m 


signal m 
d’identification 


empfänger m 


Hysterese f 


Hysteresebeiwert m 


Ikonoskop n 


Erkennungssignal n 


30 5 J£ 
ايقونوسكوب‎ 6 


5 إشارة التعريف 


English 


Français Deutsch WI 
547 illuminant illuminant m Beleuchtungs- ER, ogy 
mittel n; B 
WeiBkórper m 
548 illuminant C illuminant m C Illuminant m C مضياء ج‎ ofa 


| 649 illuminant 
| metamerism 


4 


550 illumination 


551 illumination 
intensity 


552 illumination 
sensitivity 


558 image 


554 image dissector 


555 image frequency 


556 image iconoscope 


557 image impedance 


558 image orthicon 


559 image storage tube 


560 impedance 


561 inductance 


562 induction 


563 inductive 
coupling 


crreur f chromatique Illuminant- 
due à illuminant Metamerie f 
erroné 

éclairage m Beleuchtung f 

intensité f Beleuchtungsstärke f 
lumineuse 

sensibilité f Lichtempfindlich- 
lumineuse keit f 

image f Bild n 


tube m dissecteur Bildzerleger m; 


Bildsondenröhre f 
fréquence-image f Spiegelfrequenz f 


image-iconoscope m Image-Ikonoskop n; 


Zwischenbild- 
ikonoskop n 
impédance f de Spiegelimpedanz f 
l’image 


image-orthicon m Superorthikon n 


tube m analyseur  Bildspeicherrôhre f 
à accumulation; 


tube m image 


à mémoire 
impédance f Scheinwiderstand m 
inductance f Induktivität f 
induction f Induktion f 


couplage m inductif induktive Kopplung f 


322 


4 تلاون مضيائى 


oor‏ إستضاءة 
001 شدة الإستضاءة 


لاوه حساسية الإستضاءة 


موه صورة 


229 


o04‏ مشرحة الصور 


000 تردد صورة الإشارة 
2-3 


een‏ أيقونوسكوب مشرحة 


بوه معاوقة الصورة 


موه أورثيكون الصورة 
604 أنبوب اختزان 


الضورة 


و 
ove‏ معاوقة 


Xe ann 


we 


ca oyy 


ony‏ إقران بالمحاثة 
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English 


Deutsch 


564 inductor 


565 infinite line 


566 information 


567 inlay 


568 in phase 
569 input 


570 insertion gain 


571 insertion loss 
572 instability 


578 instantaneous 
frequency 


574 insulator 


575 integrated circuit 


576 integrating circuit 


577 intelligence 


578 intelligibility 
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Frangais 
inducteur m 
ligne f infinie 


information f; 
ensemble m des 


signaux 


procédé m des 
caches 
électroniques; 
système m 
électronique 
d'insertion 


en phase 
entrée f 


gain m par 
insertion 


perte f par insertion 
instabilité f 


fréquence f 
instantanée 


isolant m; 
isolateur m 


circuit m intégré 


circuit m 
intégrateur 


information f du 
signal 


intelligibilité f 


Induktionsspule f 


unendlich lange 


Leitung f 


Information f 


Einblendung f 


gleichphasig 
Eingang m 


Einfügungs- 
verstärkung f 


Einfügungsverlust m 
Instabilität f 


Momentanfrequenz f 


Isolierkórper m 


integrierte Schaltung 


Integrierschaltung f 


Nachricht f 


Sprachverständlich- 
keit f 


¢ مسحت 


9*6 خط لا Vi‏ 


ons‏ معلومات 


0ه ترصيع 


۸ه متطابق الطور 


0414 مدخل . دخل 
ove‏ —- الإيلاج 
لاه DAY! JS‏ 
ovy‏ عدم الإستقرار 
wo. à‏ 
۴ تردد dix)‏ 


die ovt 


ولاه 5,515 ستكاملة 
SSIS 5‏ مكاملة 
pals ۷‏ 


dee 
تفبمية‎ OVA 


English 


Français 


ge Deutsch عر بي‎ 
579 mane électrode f Nach- Non ova 
electrode postaecélératrico beschleunigungs- 
elektrodo f 
580 intensity intensité f Intensität f $a oh: 
581 intensity . modulation f Z-Achsen-Steucrung f MT تضمين‎ 0 NY 
modulation d'intensité TT 
582 intercarrier interporteuse f Zwischenträger m = ele DA) 
588 intercarrier sound son mà porteuse  Zwischentrüger m ۴ه صوت بين الموحتر‎ 
intermédiaire الحاماتين‎ 
3 ne 
584 interference interférence f Stérung f تداخل‎ 4 
585 interference suppresseur m Entstôrer m همه كابت التداخل‎ 
suppressor d'interférence 
229 ee 
556 interlaced analyse f à Abtasten n im مسح متحابك‎ 
scanning intercalage Zeilensprung 1 
587 interleaving cocanalisation f Einschichtung f توريق‎ ۷ 
588 interlock enclenchement m; Verriegelung f م واشجة‎ 
verrouillage m 7 
989 intermediate fréquence f Zwischenfrequenz f ار دد أوسط‎ 4 
frequency (I.F.) intermédaire; 
moyenne 
fréquence f 
590 intermediate éliminateur m dela Zwischenfrequenz- dus Y| رافضة التردد‎ oqe 
frequency . moyennne sperre f 
rejector fréquence 
591 intermediate signal m de Zwischenfrequenz-  طسوالا ووه إشارة التردد‎ 
frequency signal moyenne signal n 
fréquence 
592 intermediate transformatuer m à Zwischenfrequenz- ل التردد الاوسط‎ je ۲ 


frequency 
transformer 


593 intermodulation 


moyenne 


fréquence 


intermodulation f 


transformator m 


Zwischenmodulation f 


۴ه تضمين بينى 
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عرد 
English Français Deutsch [C‏ 
A > m‏ 0 
بوه توصيل جوهرى intrinsic conduction f Eigenleitung f‏ 594 
conduction intrinsèque "‏ 
CL 04,‏ جوهرى intrinsic ionisation f Eigenionisierung f‏ 595 
jonization intrinsèque‏ 
` 94 نصف موصل جوهرى intrinsic semiconduotour m  Eigenhalbleiter m‏ 596 
semiconducteur intrinsèque‏ 
ogy‏ سر دد التيا inverter onduleur m Wechselrichter m J‏ 597 
ion ion m Ion n Os! oA‏ 598 
ووه إحتراق ion burn brûlure f ionique Ionenbrennfleck m cà isl‏ 599 
Ze‏ 
۰ه تاين ionization ionisation f Ionisierung f‏ 600 
yey‏ الكرة الايونية ionosphere ionosphère f Ionosphäre f‏ 601 
( الأيونوسفير ) 
Yey‏ مصيدة أيونات ion trap piège m à ions Ionenfalle f‏ 602 
"D‏ 
yey‏ معاوقة Ko‏ ره iterative impedance impédance fitérative Kettenwiderstand m‏ 608 
4 عوسرة jamming interférence f; Störung f (durch‏ 604 
brouillage m andere Sender)‏ 
٥‏ چول joule joule m Joule n‏ 605 
aen‏ عبار jumper câble m de renvoi; Schaltdraht m š‏ 606 
câble m volant‏ 
223 
yey‏ بك junction jonction f Übergang m;‏ 607 
Lötstelle f 7‏ 
r : 1 30,4‏ 5 
ie US en‏ الملتقى junction diode diode f de jonction Flächendiode f‏ 608 
i E 2»‏ 5 
84 ستحل الملمتقى junction transistor m à deux Flächentransistor m‏ 609 


transistor 


610 keying pulse 
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jonctions 


impulsion f de 
découpage 


Tastimpuls m 


Les ٠١‏ دليلية 


English 


Frangais 


Deutsch 


611 koying signal 


612 kilooyolo 


618 kinescope 


614 kink 


615 kneo 


616 lag 


617 laminations 


618 laser 

619 lateral inversion 
620 lead 

621 leading edge 


622 leak 
623 leakage current 


624 leakage flux 


625 leakance 


626 Lecher line 
627 Lecher wires 
628 lens 


629 lens distortion 


signal m 


commutatour 
kilooyolo m 


kinescopo m; 


oinéscopo m 


coquo f 


coude m 


déphasage m en 
arriére 


laminages mpl; 
feuilletages mpl 


laser m 
inversion f latérale 
avance f de phase 


flanc m avant; 


Tastsignal n 


Kilohortz n 


Kineskop n 


Knick m; abrupte 
Änderung f 


Knie n 


Nacheilung f; 
Verzögerung f 


Schichtungen fpl 


Laser m 
Seitenumkehr f 
Voreilen n 


Vorderflanke f 


front m d’impulsion 


fuite f; dispersion f Ableitung f 


courant m de fuite 


flux m de 
dispersion 


perditance f 


ligne f de Lecher 
fils mpl de Lecher 
lentille f 


distortion f 
de lentille 


Ableitstrom m 


Streufluß m 


reziproker Isolations- 
widerstand m 


Lecher-Leitung f 
Lecher-Leitungen fpl 
Linse f; Objektiv n 


Linsenverzeichnung f 


“١١‏ إشارة ليلية 


۲ كيلوسيكل 


۴ کینوسکوب 


iJ 4 


il ) Nye 


۵ ۲ مساربة 
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English 


630 Lenz law 
631 level 
632 light 


633 light current 


634 limen 


635 limiter 
636 line 


637 linear amplifier 
638 linear 
characteristic 
639 linear detector 
640 linearity control 
641 linear network 


642 linear polarization 


643 linear 
rectification 


644 line blanking 


645 line flyback 


646 line focus 


647 line frequency 


48 


Français Deutsch عربي‎ 

loi f de Lenz Lenzsches Gesetz n 3 قانون‎ 

niveau m Pogel m منسوب‎ 

lumière f Licht n ضوء‎ 

courant m Lichtstrom m egal تيار‎ 
photoéleotrique 


valeur f de seuil 


limiteur m 
ligne f 


amplificateur m 
linéaire 


caractéristique f 
linéaire 


détecteur m 


linéaire 
réglage m de la 
linéarité 


réseau m linéaire 


polarisation f 
linéaire 
redressement m 


linéaire 


suppression f de 
ligne 

retour m du spot 
de ligne 


foyer m linéaire 


fréquence f 
d'analyse de ligne 


eloktrischer 


Schwellenwert m 
Begrenzer m 
Leitung f 


Linearverstärker m 


Linearcharakteristik f 


linearer 
Gleichrichter m 


Linearitätsregelung f 
Linearnetz n 


Linearpolarisation f 


lineare 
Gleichrichtung f 


Zeilenaustastung f 


Zeilenrücklauf m 


Strichfokus m 


Zeilenablenk- 
frequenz f 


مكبر مستقيم الخصائص 


خاصية مستقيمة 


كاشف مستقم 
الخصائص 


مضبط الإستقامة 


شبكة مستقيمة 
الخصائص 
الخصائص 
تقويم مستقيم 


we, 


C خطى‎ ( 
LH إخلاء‎ 


إرتداد الخط 


Wéi 
ri 
Arr 


irr 


rs 


10 
vr 


WEN 


YYA 


114 


Vee 


"54١ 


ir 


Mt 


"545 


English Français Deutsch عربى‎ 
648 line hold régleur m de Synchronisationg- ماسك الاطوط‎ £a 
synchronisation rogler m 
649 line output stage étage m de sortie Zeilenausgangsstufe £ مرحلة الإخراج الخطى‎ ET! 
do ligne ( AI ) 
630 line ringing barres fpl verticales Zeilenverdoppelung f الخطى‎ NET Soe 
A gauche 
651 lines of force lignes fpl do force  Kraftlinien fol خطوط القوى‎ aen 
7 š š on وس‎ 
652 line synchronizing impulsions fplde Zeilensynchroni- مزامتة‎ Glas yoy 
pulses synchronisation sationsimpulse mpl الخطوط‎ 
des lignes 
658 line time base base f de temps Zeilenzeitbasis f سند رسنی خطى‎ Nor 
des lignes ( Al ) 
654 linkage accouplement m Kopplung f وصلية‎ net 
655 Lissajous figures figures fpl de Lissajoussche أشكال لاساجو‎ 60 
Lissajous Figuren fpl 
656 live sous tension spannungsführend em 5 
657 live chassis châssis m sous spannungsführendes هيكل معدبى حى‎ “ovy 
tension Chassis n 
3 
658 load charge f Belastung f جمل‎ 58 
659 loading coil bobine f de charge Belastungsspule f dé ملف‎ 404 
660 load line droite f de charge  Widerstandsgerade f; خط التحميل‎ yy, 
Belastungskenn- 
linie f 
661 lobe lobe m Strahlungslappen m فص‎ 441 
„023 
662 local oscillator oscillateur m local  Überlagerungs- dE oii yyy 
oszillator m 
663 locked oscillator détecteur m à Mitnahmeoszillator- f. De ف 44 كشف متدبدب‎ 
detector oscillateur bloqué Detektor m 
664 locking reglage m Netzsynchronisation f A u! 118 


de fréquence 
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: Deutsch عربى‎ 
» E 
English Françai =: 
bei décrément m logarithmisches ww ؟ تناقص لوغا‎ ^e 
i ic 
665 logarithm logarithmique Dokrement n 
decrement E ow 
loso Kopplung f er Oye Nis 
666 loose coupling accouplement m £ 
faiblo - 
Verlust m ME 5 
667 loss perte f u S T 
668 loss angle angle m de porte Verlustwinkel m وه زاوية الفقد‎ 
" ü ارة‎ 
669 loudness intensité f sonore Lautstärke f m ue va 
670 loudspeaker haut-parleur m Lautsprecher m ( مكبر موت‎ ) 34e WA 
22 
671 low-pass filter filtre m passe-bas TiefpaBfilter n ترددات‎ alal Eir MV! 
Aal, 
3 
672 lumen lumen m Lumen n لوین‎ ANY 
673 luminance luminance f Leuchtdichte f ضياء‎ “۷۴۳ 
674 luminance channel canal m de Helligkeitskanal m قناة الضياء‎ «ve 
luminance 
675 luminescence luminescence f Lumineszenz f إشعاعية ضوئية‎ ٥ 
676 luminosity luminosité f Helligkeit f; النوعية‎ ASSAI ٠۷٦ 
Leuchtkraft f 
677 luminosity coefficients mpl Helligkeits- i معاملات | لضو‎ «vv 
coefficients de luminosité koeffizienten mpl 
678 luminosity curve courbe f de Lichtverteilungs- iS T منحنی‎ ۸ 
luminosité kurve f 
679 luminous flux flux m lumineux Lichtstrom m ds? فيض‎ ۹4 
680 luminous intensity intensité f lumineuse Lichtstärke f iS ge SAS ۰ 
681 luminous sensibilité f Lichtempfindlich- حساسية ضيائية‎ ۸١ 
sensitivity lumineuse keit f 
682 magic eye oeil m magique magisches Auge n سحرية‎ ins TAY 
683 magnetic bias polarisation f magnetische is إنحياز‎ ۴۳ 
magnétique Vorspannung f k 
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English 


Français 


684 magnetic circuit 


685 magnetic coupling 


686 magnetic field 


687 magnetic flux 
688 magnetic head 


689 magnetic 
induction 


690 magnetic intensity 


691 magnetic leakage 


692 magnetic 
permeability 


693 magnetic pole 


694 magnetic 
recording 


695 magnetic screen 


696 magnetic tape 


697 magnetism 
698 magnetoelectric 


699 magnetomotive 
force 


700 magnetoresistor 


701 magnetostriction 


17* 


Deutsch عربي‎ 
circuit m Magnétique Magnetkreis m دائرة مغنيطية‎ «AE 
View 
accouplement m magnetische مغنيطي‎ SW ٥ 
magnétique Kopplung f 0 
champ » Magnetfeld n مال مغنيطى‎ sas 
magnétique I 


flux m magnétique 
tête f magnétique 


induction f 
magnétique 

intensité f 
magnétique 


dispersion f 
magnétique 


perméabilité f 
magnétique 
pôle m magnétique 


enregistrement m 


magnétique 


écran m magnétique 


bande f magnétique; 
ruban m 
magnétique 

magnétisme m 


magnéto-électrique 


force f 
magnétomotrice 


magnéto-résistance f 


Magnetfluß m 
Magnetkopf m 


magnetische 
Induktion f 


Magnetstärke f 


magnetische 
Streuung f 


magnetische 
Permeabilität f 


Magnetpol m 


magnetische 
Tonaufzeichnung f 


magnetische 
Abschirmung f 


Magnettonband n 


Magnetismus m 
magnetoelektrisch 


magnetomotorische 
Kraft f 


magnetischer 
Widerstand m 


magnétostriction f  Magnetostriktion f 


du مغنيطي‎ 4۸ 


English Français Deutsch d s 
- عامل‎ Vey 
7 cati eur ergrößerungs تعظم‎ 
0 factour m 
02 magnifi o V 5 


factor 
703 mains unit 


704 maintaining 
voltage 


705 majority carrier 


706 marking wave 


707 maser 


708 masking 


709 master gain 
control 


710 master oscillator 
711 matched load 


712 matched pair 


713 matching 
714 matching stub 


715 matching 
transformer 


716 mairixing 


717 maximum 
deviation 


sensitivity 


718 maximum 
sensitivity 
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d’amplification 
poste-secteur m 


tension f de 


maintien 


porteuse f de la 


majorité 


onde f de travail 


maser m 


découpage m 
électronique 


réglage m principal 
du gain 


oscillateur-pilote m 
charge f adaptée 


paire f adaptée 


adaptation f 
adapteur m 
d’impédance 
transformateur m 
d’adaption 
matrixation f 


sensibilité f de 
déviation 


maximale 


sensibilité f 
maximale 


NotzanschluBgeriit n 


Brennspannung f 
(z. B. Lampe) 


Majoritätsträger m 


Tastwelle f; 
Zeichenwelle f 


Maser m 


Verschleierung f; 
Verdeckung f 


c وحدة‎ Vey 


re 25 


veg‏ فلطية المداوية 


veg‏ حال xui‏ الأغلبية 


re 


des dogs ven 


yey‏ ميزر 
" 


VIAN‏ حجب 


Hauptverstürkungs- vc الكستب الر‎ <= PETI 


regler m 
Steueroszillator m 
angepaßte Last f 


angepaßtes Paar n 
(z. B. Bauelemente) 


Anpassung f 


Anpaßstichleitung f 


Anpassungs- 
transformator m 


Matrixdarstellung f 


größte Ablenkungs- 
empfindlichkeit f 


größte 
Empfindlichkeit f 


٠‏ مذیذب رئيسى 
vit‏ حمل ate‏ 
vit‏ زوج El‏ 
xw‏ - 

Gels ۴ 


ve 739 rok 


4 ابتر مواءمة 


ve‏ محول مواءمة 


5 تصفیف 


yyy‏ الحساسية القصوى 
Aa‏ 


أقصى حساسية 


English 


Français 


Deutsch 


719 maximum system 


deviation 


720 maximum 
undistorted 
output 


721 maxwell 


722 mean free path 


723 mean power 


724 medium 
frequency 


725 mesa transistor 


726 metameric 
match 


727 metamers 
728 microecireuit 


729 micromodule 
730 microphone 
781 microphony 


782 microwave 
788 Miller effect 
784 Miller time base 


785 minority carrier 


déviation f de 


système maximale 


hôchstzulissige 
Abweichung f 
eines Frequenz- 
modulations- 
systems 


puissance f de sortie nutzbare 


maximale sans 
distorsion 


maxwell m 


trajet m libre 
moyen 


puissance f moyenne mittlere Leistung f 


frequence f 
moyenne 


transistor m mesa 


équivalence f 


métamère 
metamères mpl 
mierocircuit m 


micromodule m 


microphone m 


effet m 
microphonique 


micro-onde f 
effet m Miller 


base f de temps 
de Miller 


porteuse f de la 
minorité 


Maximalleistung f 


Maxwell n 


mittlere freie 
Weglänge f 


Mittelfrequenz f 


Mesatransistor m 


metamere 
Farbgleichheit f 


Metamere npl 
Mikroschaltung f 


Mikromodul m 
(Baustein) 


Mikrofon n 


Mikrofonie f 


Mikrowelle f 
Miller-Effekt m 
Miller-Zeitbasis f 


Minoritäts- 
ladungsträger m 


° 


٠‏ أقصى خرج غير مشوه 


5 ماکسویل 


vvv‏ متوسط طول المسار 


الجر 
lus. v Y Y‏ القدرة 


dag day 7 ٤ 


w “° - 


dee vye‏ مصطبى 
ven‏ تواؤم d»‏ 


- --3 


yyy‏ متلاونات 
VYA‏ دائرة ميكروية 
4 تجزيئة ميكروية 


LY vr.‏ للصوت 
( ميكروفون ) 
s dee‏ 
yyy‏ تلقطية 


- 


vYY‏ موجة ميكروية 
سسب ظاهرة ميلر 


Lea ll Aen anus vré 


ypo‏ حواسل شحنة الأقلية 
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English 


Français Deutsch 


736 mixer 
787 modulated wave 


788 modulating signal 


789 modulation 


740 modulation index 


741 modulator 
742 moiré 

743 monitor 

744 monochrome 


745 monoscope 


746 mosaic 


747 motor-boating 


748 multiplex 
transmission 


749 multivibrator 
750 mush 


751 mutual 
conductance 
(transductance) 


752 mutual impedance 


753 mutual inductance inductance f 
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mélangour m Mischer m. 


ondo f moduléo modulierte Welle f 


signal m do Modulationssignal n 


modulation 


modulation f Modulation f 


indice m de Modulntionsindex m 


modulation 
modulateur m Modulator m 


moirage m; moirure f Moiró n 


moniteur m Kontrollgerät n 
monochrome monochrom 
monoscope m Testbildröhre f 
mosaique f ‚Mosaik n 
oscillations fpl Blubbern n 
parasites à basse 
fréquence 
transmission f en Mehrfachverkehr m 
multiplex 
multivibrateur m Multivibrator m 
brouillage m Stôrung f 
conductance f Steilheit f 
mutuelle 
impédance f gegenseitiger 
mutuelle Leerlauf- 


widerstand m 


Gegeninduktivität f 
mutuelle 


vn‏ ماج 
„nz, ei‏ 


ien موجة‎ kaz 


vea‏ إشارة التضمين 


Cheat vra 


ves‏ ذليل التضمين 


V4)‏ مضمن 

wi. 
حريرى‎ Eat Vir 
مرقاب‎ vir 


X5 4‏ اللون 


vio‏ وحيد الصورة 


5 فسيفساء ( موزايك ( 


viv‏ كركرة 


سے 


ven‏ إا سال متعدد القنوات 


4 متعدد الإهتزاز 
3- 

۰ خوار 
و 

vor‏ مواصلة تبادلية 


و 
vor‏ معاوقة تبادلية 


Xle vor‏ تبادلية 


English 


Français 


Deutsch 


عربي 


754 natural frequency 


755 natural wave 


length 


756 negative feedback 


757 


negative image 


798 negative 
modulation 


759 neper 

760 network 

761 neutralization 
762 node 


763 noise 


164 noise factor 


765 noise generator 


166 noise level 


167 noise limiter 


768 noise temperature 


769 no-load 


770 non-linear 


771 non-linear 
distortion 


772 non-linear 


network 


773 non-linear 


resistance 


fréquence f propre 


longueur J d'onde 
propre 


contro-rónotion f 
image f négative 


modulation f 


négative 
néper m 
réseau m 
neutralisation f 
noeud m 


bruit m 


facteur m de bruit 


générateur m 
de bruit 


niveau m du bruit 
limiteur m de bruit 


température f 
de bruit 


à vide 
nonlinéaire 


distorsion f 
nonlinéaire 
réseau m 


nonlinéaire 


résistance f 
nonlinéaire 


Fagenfrequonz f 


Ligenwollonlänge J 


Gegonkopplung f 
negatives Bild n 


Negativmodulation f 


Neper n 

Netz n 
Neutralisation f 
Knotenpunkt m 


Geräusch n; 
Rauschen n 


Rauschfaktor m 


Rauschgenerator m 


Rauschpegel m 
Rauschbegrenzer m 


Rauschtemperatur f 


unbelastet 


nichtlinear 


nichtlineare 
Verzerrung f 


nichtlineares 
Netzwerk n 


nichtlinearer 
Widerstand m 


vot‏ تردد طبيعي 
yoo‏ طول الموجة الطبيعى 


LAS Von‏ مرندة سالبة 
۷ صورة سالبة 


Von‏ تضمين سالب 


۹ شور 

eg KAN 

ra var 

clone var 
عامل الضوضاء‎ vas 


£25 


ve‏ مولد ضوضاء 


VAN‏ منسوب الضوضاء 
225 
۷ محدد الضوضاء 


۸ درجة حرارة الضوضاء 


Jay va 
PS 


Cp NN 


VAGUE ١ 


God 


VVY‏ شبكة معوجة 


Ge od 


۴ مقاومة معوجة 
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English 


Français 


Deutsch 


عربي 


774 notch filter 


775 note 


776 n-p junction 


777 n-p-n junotion 
transistor 


778 N.T.S.C. colour 
system 


779 n-type 
semiconductor 


objective 
ohm 
ohmic contact 


omnidirectional 


aerial 
open circuit 


open-circuit 
voltage 


786 operating point 


787 optimum load 
788 orthicon 

789 oscillation 

790 oscillator 

791 oscillatory circuit 
792 oscilloscope 


793 out of phase 
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filtre m de réjoction 
à flancs raides 


note f 


jonction f n-p 


transistor m n-p-n 


système m N.T.S.C. 


semiconducteur m 
du typen 


objectif m 
ohm m 
contact m ohmique 


antenne f 
omnidirectionnelle 


circuit m ouvert 


tension f à vide 


point m de 
fonctionnement 


charge f parfaite 
orthiconoscope m 
oscillation f 
oscillateur m 
circuit m oscillant 
oscilloscope m. 


déphasé 


Kammfilter m 


Ton m. 


np-Übergang m 


npn-Flüchen- 
transistor m 


NTSC-Farbsystem n 


Halbleiter m des 
Typs n 


Objektiv n 
Ohm n 
ohmscher Kontakt m 


Rundstrahlantenne f 


Arbeitsstromkreis m 


Leerlaufspannung f 


Arbeitspunkt m 


optimale Belastung f 
Orthikon n 
Schwingung f 
Oszillator m 
Schwingkreis m 
Oszilloskop n 


phasenverschoben 


ah c 


2 


ملتقى سالب — 
( ملتقى س م ) 


مقحل الملتقيان س م س 


نظام البثمرئيات اللونة 
الامریک 
نصف موصل سالب 


أوم 


£ 
le 


ed 
الإتجا هات‎ 


دائرة مفتوحة 


قلطية الدائرة المفتوحة 


vyg 


VVo 


WA 


wy 


VVA 


vv4 


S VA 


VAS 


VAY 
var 


vA£ 
ur 


VAN 


VAN 
VAN 
۷۸4 
var 
vai 
var 


var 


English H 
bw Français Deutsch عربى‎ 
794 output impedance impé 9 ir 5 
mpi dance f do Ausgangsimpedanz f co معاوقة‎ y Af 
sortio 
795 output resistance résistance f de sortio Ausgangs- dë li EN 
widerstand m 
796 pverconplad circuit m surcouplé überkoppelte دائرة متجاوزة‎ van 
circuit Bee 
Schaltung f Ol sy! 
707 zx: 2222 e 
797 overlond surcharge f Überlastung f تحميل متجاوز‎ yay 
5 5 8 m 
798 overmodulation surmodulation f Übermodulation f تضمين متجاوز‎ ۸ 
799 overscanning analyse f dépassante Überabtastung f متجاوز‎ c 744 
800 overtone note f harmonique Oberschwingung f م نغمة متجاوزة‎ 
203 
501 pad complément m Dämpfungsglied n حشوة‎ م١‎ 
2-3 
802 padder padding m Padding-Reihen- Ga ney 
condensateur kondensator m 
808 pairing pairage m Paarbildung f; تزا وج‎ Aer 
Paarigstehen n 
der Zeilen 
804 PAL colour system système m de PAL-Farbsystem n نظام البثمرئيات‎ veg 
télévision coleur GUY! الملونة‎ 
PAL 
805 parallel parallèle parallel متوازى‎ Neo 
806 parallel resonant circuit m de Parallel- متوازية‎ Gb, دائرة‎ ne 
eircuit résonance parallèle schwingkreis m 
وه‎ 3 
807 parameter paramètre m Parameter m معامل مشتق‎ Aey 
223 
S08 parametric amplificateur m parametrischer مکبر إشتقاق‎ ۰۸ 
amplifier paramétrique Verstärker m 1 
ت‎ 25 
809 parasitic oscillations fpl wilde ذيذبات طفيلية‎ م٠‎ á 
oscillations parasites Schwingungen fpl 
810 pass-band bande f passante DurchlaBband n الإمرار‎ öls ۸ T 


57 


5 عرد‎ 
English Français Deutsch بي‎ 
Ber z22 
š سلبية‎ à 
811 passive composante f passives = 
component passive Bauelement n 
. B ci 
812 passive network réseau m passif passives Netzwerk n e Kee I 
813 pattern mire f Bildmuster n = 
i لد أشكا‎ 
S14 pattern generator générateur m Bildmuster- d موأ‎ 
de mire generator m 
لوس‎ ew 
mutilation f des Abschneiden 7 Slay Wl قص‎ 


815 peak clipping 


516 peak envelope 


power 


517 peaking circuit 


S18 peak inverse 
voltage 


$19 peak-to-peak 
amplitude 


$20 peak value 


821 peak white 


822 


pedestal 


pencil beam 


penetration factor 


825 percentage 


modulation 
S26 period 
827 periodic 
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crêtes 


puissance f de crête 


circuit m de 
différentiation 


tension f de créte 


inverse 


amplitude f de 
crête à crête 


valeur f de crête 


crête f de blanc 


decollement m du 


niveau de noir 
faisceau m étroit 


facteur m de 
pénétration 


pourcentage m 


de modulation 
période f 


périodique 


der Spitzen 


Spitzenleistung f قدرة غلافية ذروية‎ 
Spitzenanhebungs- ile دائرة‎ 
kreis m; u 
Differenzierkreis m 
ve, 
Spitzen- ذروة الفلطية المعكوسة‎ 
sperrspannung f 


Spitze-zu-Spitze- 
Amplitude f 


Spitzenwert m 


Maximum n an Weiß 


Basisimpuls m 


Schmalbündel n 


حزمة 

Durchgriff m الإختراق‎ „ie 
Modulationsgrad m النسبة المئوية للتضمين‎ 
Periode f 378 
periodisch Je دور‎ 


^Y 


Air 
Air 


AVE 


وام 


Ain 


NIV 


AY. 


AA 


AYY 


AYY 


Art 


AYO 


English 


Français 


828 permeability 


829 permittivity 


$30 persistence 


S31 persistence 
of vision 


S32 persuador 


S33 phase 
S34 phase angle 


835 phase comparator 


836 phase constant 


837 phase 
discirminator 


838 phase inverter 


839 phase modulation 


840 phase reversal 
841 phase splitter 
842 phasing 

843 phon 

844 phosphorescence 
845 phot 

546 photicon 


547 photo-cathode 


Deutsch 
عربي‎ 
perméabilité f magnotische إنفاذية‎ AYA 
Durchlüssigkeit f 
permittivité f Dielektrizitüts- Lies AYA 
konstante f | 
persistance f Nachleuchtdauer f; Lat, AT: 
Dauer f 
persistanco f Bildbeständigkeit f مداومة بصرية‎ ۳١ 
de vision 


déflecteur m Elektronen- 


d'électrons ablenker m 


phase f Phase f 


angle m de phase Phasenwinkel m 


comparateur m Phasenkomparator m 


de phase 

constante f de Phasenkonstante f 
phase 

discriminateur m Phasen- 


de phase diskriminator m 


inverseur m de phase Phasenwender m 


modulation f Phasenmodulation f 


de phase 
inversion f de phase Phasenumkehr f 


fendeur m de phase Phasenteiler m 


mise f en phase Phaseneinstellung f 


phon m Phon a 


phosphorescence f  Phosphoreszenz f 
phot m Phot n 
photicon m Photikon n 


photocathode f Fotokatode f 


AYY‏ مغرى 


Arr‏ طور 


aye‏ زاوية الطور 
3- 
Are‏ مقارن الطور 


Ara‏ ثابت الطور 
۷ مميز الطور 


۸ عاكس الطور 


Sb تضمين‎ ۹ 


٠م‏ عكس الطور 
DE ney‏ الطور 
Air‏ مطاورة 
Air‏ فون 
ALE‏ قسفرة 
Ago‏ فوت 
۸٩‏ فوتيكون 
CET ENT‏ 
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w= 
English Français Deutsch = 
í خلية ضوئية‎ Ag 
848 photo-cell cellule f Fotozelle f ^ 
photoélootrique 
£ itfihi 1 aS 2 صيلية‎ 5 
849 photo-conductivity photoconduetivité 1 Fotoleitfühigkeit f er P AA 
1 iri jb | الانبعاث‎ A 
850 photo-clectrie émission f lichtolektrische ul ١ gi Ge 
P : بتأثير الضوء‎ 
emission photoélectriquo Elektronen- > 
emission f 
, 
S51 photon photon m Photon n Q9 Aen 
852 photopie vision vision f photopique Tagessehen 3 Sols إبصار‎ Aer 
853 photo-sensitivity  photosensibilité f Lichtempfindlich- 43 gp حساسية‎ Nov 
keit f 
854 photo-transistor phototransistor m  Fototransistor m مقحل ضوبى‎ ٤ 
sN 
S55 pickup piek-up m Tonabnehmer m; ZN وهم‎ 
Aufnahme f; 
Abtaster m 
856 pickup factor facteur m de Aufnahmefaktor m عامل الإلتقاط‎ Aen 
captage 
857 picture black noir m de l’image Bildschwarz n أسود الصورة‎ ۷ 
858 picture carrier porteuse f vidéo Bildträger m حاملة الصو ره‎ ۸ 
859 picture element élément m d'image Bildelement n الصورة‎ pers 8 
860 picture frequency fréquence f d'image Bildfolgefrequenz f الصورة‎ soy م٠‎ 
861 picture modulation pourcentage m de Bildmodulations- تضمين الصورة‎ A ١ 
percentage modulation prozentsatz m 
d'image 
862 picture signal signal m d'image Bildsignal n الصوت‎ sll ary 
868 picture signal amplitude f du Bildsignalamplitude f 3j 5.2)! اشارة‎ gel ANY 
amplitude signal d’image 
864 picture tube tube m image Bildréhre f الصورة‎ ssl A£ 
865 picture white blanc m d'image Bildweiß n أبيض الصورة‎ Ao 
P 5 7 vont 
866 pierce oscillator  oscillateur m Quarzoszillator m in CS بذبذب‎ 5 
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perçoir 


Pierce-Schaltung 


English Français Deutsch عربي‎ 
867 piezo-electric SS m piezoelektrischer ul أثر پىزو‎ ANY 
effect piézoélectrique Effekt m 
868 pilot signal signal m de Überwachungs- إشارة مرشدة‎ 
Commande zeichen n; 
Steuerzeichen n 
"n : 5 D w der à ao 
869 pin-cushion distorsion f kissenférmige تشوه تقعرى‎ 84 
distortion pelote à épingles Verzeichnung f 3 
870 pitch hauteur f d’un son Tonhöhe f ab ave 
oF Se 
871 planar transistor ^ transistor m planar Planartransistor m مقحل مستورق‎ AVI 
872 playback reproduction f Wiedergabe f إستماع‎ AVY 
E 
873 p-n junction jonetion f p-n pn-Übergang m ملتقى الموحب السالب‎ ave 
) ملتقى م س‎ ( 
874 point-contact transistor m à Punktkontakt- نقطى‎ S8 مقحل‎ AVE 
transistor points de contact transistor m x 
875 polarity polarité f Polarität f قطبية‎ Avo 
876 polarization polarisation f Polarisation f إستقطاب‎ ۸۷٩ 
877 pole pôle m Pol m قطب‎ ANN 
» 
878 porch palier m Schwarzschulter f Sly AVA 
879 positive feedback ^ réaction f positive Mitkopplung f مرتدة موجبة‎ LAS 4 
880 positive modulation f Positivmodulation f ag تضمين‎ AA: 
modulation positive 
S81 positron positron m Positron n پوزترون‎ ANY 
وه‎ 
882 potential potentiel m Potential n; Ka AAY 
Spannung f 
D oF 
888 potential barrier barrière f de Potentialwall m Cape حاجز‎ ۴ 
potentiel Ú; 
ER DÉI 
884 potential différence f de Potential- فرق الجهد‎ ANE 
difference potentiel differenz f 
e 225 
885 potential divider  diviseur m de Spannungsteiler m AA ووم مجزىء‎ 


potentiel 


English 


Français 


Deutsch عربي‎ | 


886 potential gradient 


887 potentiometer 


SSS power factor 


889 power supply 


890 pre-amplifier 


S91 pre-emphasis 


892 preferred values 


S98 pre-set 


894 preview 


895 primary coulor 
field 


896 primary colours 


897 printed circuit 


898 projection 
television 


899 propagation 
constant 


900 protection ratio 


901 proximity effect 


902 pseudo- 
stereophonic 


903 psophometer 
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gradiont m 
de potentiel 


potentiomètro m 


Ínotour m do 


puissanco 


alimentation f 


préamplificatour m 


amplification f 
préférontiello ; 
accentuation f 


valeurs fp! préférées 


préréglé 
preview; 
première vision f 


champ m d'une 


couleur primaire 


couleurs fpl 
primaires 

circuit m imprimé 

télévision f à 
projection 


constante f de 
propagation 


rapport m de 
protection 


effet m de proximité 


pseudo- 
stéréophonique 


psophomètre m 


Ac ae AMS | 


Potentinlgofüllo n 


ANY‏ مقاومة متغيرة 
AAA‏ عامل القدرة 


Potontiomotor 3 


Leistungsfaktor m 


Stromversorgung f; سصدر الإمداد بالقدرة‎ 4 
Netzanschluß m 

2.9 
NA‏ مكبر سابق 


Vorverstärker m 


Vorvorzerrung f; um BIS ۱١ 


Kontrast- 
vermehrung f 
Gee > 
Vorzugswerte mpl قيم مفضلة‎ AAY 
° 203 
voreingestellt مسبق الضبط‎ ۴ 
2493 ve 23 
Probeaufführung f; مسيقة‎ sam lin 4 
Vorschau f 


ol لون‎ dle هوم‎ 


Primürfarbfeld n 


Primürfarben fpl الألوان الأولية‎ ASS 


A4V‏ 5,515 مطبوعة 
بثمرئيات إسقاطى 


gedruckte Schaltung f 


Projektionsfernseh- 
verfahren n 


Ausbreitungs- 
konstante f 


4 ثابت الإستداد 
Schutzverhältnis n‏ 


Les ٠١‏ الوقاية 


Näherungseffekt m ظاهرة التقاربية‎ a. 


pseudostercophon صوت ثنقنوی زاف‎ Art 
Geräuschspannungs- مقیاس الإحساس‎ der 
messer m 


بالضوضاء 


| 


| 
| 


English Français Deutsch عربى‎ 
904 p-type semiconducteur m Halbleiter m an Lo CRAP ۴ 
semiconductor du type p des Typs p 0 
905 public address dispositif m de Lautsprecheranlage fom gu ihn ٥ 
system diffusion 
électro-ncoustique 
906 pulling décalage m de ligne 


907 pull-in range 


908 pulse 
909 pulse-duty factor 


910 pulse-time 
modulation 


(p.t.m.) 
911 pulse width 
912 pure colours 


918 purity magnet 


914 push-pull 
amplifier 


915 push-pull 
oscillator 


916 Q factor 

917 quad cable 
918 quadraturo 
919 quadrature 


detector 


920 quiescent current 


plage f de 
rattrapage 


impulsion f 


taux m d'impulsions 


modulation f par 
durée d'impulsion 


durée f d'impulsion 
couleurs fpl pures 


aimant m de purité 
de couleur 


amplificateur m 
push-pull 


oscillateur m 
push-pull 


facteur m Q 
câble m à quartes 
quadrature f 


détecteur m en 
quadrature 
de phase 


courant m de repos 


Bildexpansion f إغذاب‎ Aen 


Einzugsbereich m Jldsyl مدى‎ ۷ 
Impuls m Aud 8 
Impulstast- عامل خدمة النبضة‎ 8 
verhältnis n 


Impulszeit- تضمين نبضى زمنی‎ 4٠ 
modulation f 
^ -£ 
Impulsbreite f امد النبضة‎ ١ 
reine Farben fpl ألوان صافية‎ 41۲ 
Farbreinheits- مغنيط الصفاء‎ ayy 
magnet m 
Gegentakt- مكس دقع وجذب‎ 414 


verstärker m 


Gegentakt- 
oszillator m 


٥‏ مذبذب دقع وجذب 


Gütefaktor m عامل الجودة‎ 45 

Viererkabel n ١ رباعى‎ LS ayy 

Quadratur f e AAA 

Phasenquadratur- IT كاشف‎ aya 
detektor m 


Ruhestrom m 


Are‏ ثيار السكون 
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English 


Français 


Deutsch 


921 radiation 


22 radiation field 


928 radiation intensity 


924 radiation pattern 


925 radiation 


resistance 
926 radiator 
927 radio 
92$ radio 


929 radio channel 


930 radio frequency 
931 radio-frequency 


transformer 


932 radio waves 


933 raster 


934 ratio detector 


935 ray 


936 reactance 


937 reactor 


938 receiver 
939 recombination 
940 recorder 


941 rectification 


64 


radiation f 


champ » de 


rayonnement 


intensité f do 
rayonnement 


diagramme m de 


rayonnement 


résistance f de 


rayonnement 
radiateur m 
radio f 
radiodiffusion f 
radio-canal m 
radiofréquence f 


transformateur m 
à haute fréquence 


ondes fpl 
radioélectriques 


canevas m 


détecteur m de 
rapport 


rayon m 


reactance f 


réacteur m 


récepteur m 
recombinaison f 


enregistreur m 


redressement m 


Strahlung f 


Strahlungsfeld n 


Strahlungsintensität f 


Strahlungs- 
diagramm n 


Strahlungs- 
widerstand m 


Strahler m 


Radio n 
Rundfunk m 
Radiokanal m 
Hochfrequenz f 


Hochfrequenz- 
transformator m 


Funkwellen fpl 


Bildraster m 


Verhültnisdetektor m 


Strahl m 


Blindwiderstand m; 
Reaktanz f 


Drossel f 


Empfänger m 
Rekombination f 


Aufnahmegerüt n 


Gleichrichtung f 


إشعاع )221( 
إذاعة إشعاعية 
sls‏ إشعاعية 
تردد إشعاعى 
حول تردد إشعاعى 


موجات إشعاعية 


مساحی 


ESI 


Avv 


Avv 


= 4 


Are 


arı 
Ayy 
AYA 
aya 
are 
avi 


Arr 


ayy 


avi‏ — نسبی 


— A 


شعاع 


Are 
arı 


Avv 


English 


Français 


942 rectifier 
948 rediffusion 


944 reference lovel 


945 reference 
oscillator 


946 reference stimuli 


947 reflected wave 


948 reflection 
coefficient 


949 reflex eircuit 


950 refraction 


951 reiractive index 


952 registration 
953 regulation 


954 rejector circuit 


955 relative luminosity 


956 relaxation 
oscillator 


957 relay 


955 reluctance 


959 remanence 


960 repeater 


redresseur m 
diffusion f par fil 


niveau m do 
référence 


oscillateur m 
do référonco 


stimuli mpl de 


référence 
onde f réfléchie 


coefficient m de 
reflexion 


circuit m reflexe 


réfraction f 


indice m de 


réfraction 
enregistrement m 
réglage m 
circuit m bouchon 


luminosité f 
relative 


oscillateur m 
à relaxation 


relais m 


réluctanoe f 


rémanence f 


répéteur m 


961 residual inductance inductance f 


16 


résiduelle 


Deutsch عربي‎ 
n : £25 
Gloichrichtor m مقوم‎ Air 
Rediffusion f إذاعة سلكية‎ 44 
Bezugspegol m GU منسوب‎ 444 
Bezugsoszillator m مذبذب الإسناد‎ 440 
اللونی‎ 
2-3 
Bezugsreize mpl «sole منبه‎ 5 
reflektierte Welle f ae is AEN 
Reflexionsfaktor m معامل الإنعكاس‎ ۸ 
Reflexschaltung f دائرة إرتدادية‎ 8 
Brechung f إتكسار‎ Ace 
Brechungszahl f الإتكسار‎ H 401 
Registrierung f إنطباق‎ dor 
Regelung f إنتظام‎ dor 
Sperrkreis m رافضة‎ 8515 404 
relative ضوئية لسبية‎ Acc 
Leuchtstürke f 
Kippschwing- مذبذب تراخ‎ Aen 
oszillator m = 
*25 
Relais n de ۷ 
u 
magnetischer ممانعة‎ 404 
Widerstand n 
Remanenz f. Saul 404 
2 3 
Verstärker m معيدة‎ 4*٠ 
sf zm s 
Restinduktivität f ذائية‎ 33b. ayy 


English Français Deutsch عربي‎ 
pn 
ç , alt 
962 resistance résistance f Widerstand m "ar 9 
istivi ifischer مقاومة نوعية‎ Ayy 
istivit résistivité f spezi 
BERND Widerstand m 
2 
964 resistor résistance f Widerstand m مقاوم‎ Ant 
(Gerät) 
965 resolution résolution f Auflósungs- تخليلية‎ Age 
vermögen n 
966 resonance résonance f Resonanz f GS) Ann 
967 resonance curve courbe f de Resonanzkurve f منحنی الرنين‎ ٩٩۷ 
résonance 
968 resonance fréquence f de Resonanzfrequenz f الرنين‎ 555 ۸ 
frequency résonance 
969 resonant circuit circuit m résonnant  Resonanzkreis m رنانة‎ 5,515 ana 
970 response curve courbe f de réponse Empfindlichkeits- 4; منحنى الإستجا‎ ave 
kurve f 
D $ - 
971 resting frequency fréquence f centrale Ruhetrügerfrequenz f تردد السكور ل‎ AVS 
235 
972 retentivity rétentivité f Remanenzfähigkeit f hi ANY 
978 retrace retour m du spot Rücklauf m Léi رجوع بد‎ avr 
(Elektronenstrahl) 
974 reverberation réverbération f Nachhall m slo 4 
975 reverberation time temps m de Nachhallzeit f زمن الترداد‎ Avo 
réverbération 
976 rheostat rhéostat m Rheostat m iS مقاومة متح‎ 4۷٩ 
977 ribbon microphone m Bändchen. شر يطى للصوت‎ bY avy 
microphone à ruban mikrofon n 
bee 
978 ringing franges fpl; gedämpfte Schwingung f; Gos 4 
suroscillation f Bildverdoppelung f 
223 
979 ring modulator modulateur m Ringmodulator m Ge tyres ANA 
en anneau 
; : vor 3 
980 ripple ondulation f Welligkeit f مویجات‎ ۰ 
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| English 
981 ripple factor 
982 ripple filter 
988 rise time 


984 root mean 


square value 


985 sabin 


986 sampling 


987 satellite station 


988 saturable reactor 


989 saturation 


990 sawtooth 
generator 


991 scanning 


992 scanning line 
998 scattering 

994 scotopic vision 
995 screen 


996 screen efficiency 


997 SECAM colour 
system 


16* 


Français 


Deutsch عربي‎ 
facteur m Welligkeitsfaktor m cel عامل‎ ٩۸١ 
d’ondulation 
filtro m Siebschaltung f ee iilo aay 
d'ondulation - 
temps m de montée Anstiegszeit 1 زسن الصعود‎ ۴ 
valeur f moyenne  Effektivwert m متوسط‎ Ade 4ه قيمة‎ 
quadratique المربعات‎ 
sabin m Sabin n (Absorp- ois 4۸0 
tionseinheit) ei 
discrimination f Abtastung f; "e كدو ا‎ 
chromatique Farb- 
diskrimination f 
station f relais Satellitenstation f تابعة‎ ¿ke ۷ 
ت‎ dee 
bobinage m à sättigungsfähige تشبعية‎ deu. AAA 
saturation Drosselspule f 1 
$22 
saturation f Süttigung f تشبع‎ AAA 
225 
générateur m de Sügezahn- JU مولد سن‎ 44e 
dents de scie generator m 
analyse f; Abtastung f سح‎ 444 
balayage m 
ligne f d’analyse Abtastzeile f خط مسح‎ day 
dispersion f Streuung f إستطارة‎ dar 
vision f scotopique Nachtsehen n ALJ رؤية‎ 4464 
- 3 
écran m Schirm m مورية‎ 440 
rendement m Schirm- المورية‎ LUS 444 


d'écran 


système m SECAM 


wirkungsgrad m 


SECAM- 
Farbsystem n 


aay‏ نظام البثمرئيات 
BE‏ 
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English 


Français 


Deutsch 


998 sccondary 
electrons 


999 secondary 
emission 


1000 secondary 
winding 


1001 second-channel 
interference 


1002 second detector 


1003 second harmonic 


1004 selectance 
1005 selectivity 
1006 semiconductor 
1007 sensitivity 


1008 sequential colour 
system 


1009 serrated pulse 


1010 service area 


1011 service band 


1012 set noise 


1013 shade 


1014 shading 


68 


élootrons mpl 
socondaires 


émission f 
secondairo 


enroulement m 


secondairo 


brouillage m par 


fréquence-imago 


deuxième 
détecteur m 


harmonique f 
seconde 


sélectance f 
sélectivité f 
semiconducteur m 
sensibilité f 


système m de 


télévision couleur 


Sokundür- 
olektronon npl 


Sokundüromission f 


Sekundürwioklung f 


Spiegelfrequenz- 
störung f 


zweiter 
Gleichrichter m 


zweite Harmonische f 


Trennvermögen n 
Trennschärfe f 
Halbleiter m 
Empfindlichkeit f 


Teilbildfolge- 
verfahren n beim 


& sequence de trame Farbfernsehen 


impulsion f à crête ` 


fractionnée 
zone f de service 


bande f accordée à 
un service 
déterminé 


bruit m de fond 
propre; 
bruit m inhérent 


tointe f 


effet m d’ombrage 


gezahnter Impuls m 


Sendebereich m 


zugeteiltes 


Frequenzband n 


Eigenrauschen n 


Farbton m 


Ungleichmäßigkeit f 
im Bildschwarz 


44A 


444 


Y... 


CE 


ye ev 


Yer 


EZ: 
PE 
EE: 
۰۰۷ 


Ven 


14 


Voie 
yey 


ye yy 


English 


Français 


1015 shadow mask 
tube 
1016 shadow region 


1017 shaping circuit 


1018 shield 


1019 shift 
1020 short circuit 


1021 short-circuit 


impedance 


1022 short-persistence 


phosphor 


1023 short waves 
1024 shot effect 
1025 sideband 


1026 signal 
1027 simplex 


communication 


1028 sine wave 


1029 single sideband 
transmission 


1030 skin effect 
1081 slipping 
1032 smear 


1038 smoothing 
1034 solenoid 


Deutsch عربى‎ 

tube m à masque Maskenröhre f أنبوب الساتر‎ 110 
w 3 
pall 


zone f d’ombre 


circuit m 


conformateur 


cylindre m de la 
cathode 


déplacement m 
court-circuit m 


impédance f en 
court-circuit 


phosphore m à 
courte durée de 


persistance 
ondes fpl courtes 
effet m de grenaille 
bande f latérale 
signal m 


communication f 
simple 


onde f sinusoidale 


transmission f sur 
bande laterale 
unique 


effet m pelliculaire 
glissement m 
maculage m 
filtrage m 


solénoïde m 


Schattenbereich m 


Impulsformer- 
schaltung f 


Abschirmung f las 
Verschiebung f ترحيل‎ 
KurzschluB m 73 دائرة‎ 


Kurzschluß- 
Scheinwiderstand m 


pail تعاوقة‎ 


Phosphor m mit فوسفور قصير الدوام‎ 


kurzer Nach- 

leuchtdauer 
Kurzwellen fpl موجات قصيرة‎ 
Schroteffekt m 3b; ظاهر:‎ 
Seitenband n idle Gus 
Signal n إشارة‎ 
einfache Verbindung f إرسال مفرد‎ 
Sinuswelle f جيبية‎ day 
Einseitenband- أحادى‎ JUI 

übertragung f GUI 
Skin-Effekt m الظاهرة القشرية‎ 
Gleiten n ais 
Unschürfe f 556 
Glättung f تنعيم‎ 
Magnetspule f يلف لولبى‎ 


ااا 


فا 


۱۹۹۸ 


AM 
yeye 


yev 4 


Very 


Levy 
EAE! 
evo 
Ye 
Jery 


Leva 
°4 


Verte 
very 
very 
Very 
Vere 
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English 


1085 sono 

1086 sound 

1087 sound carrier 
1088 sound channel 
1089 sound intensity 


1040 sound on vision 


1041 sound take-off 


1042 sound trap 


1043 source 
1044 source impedance 


1045 space charge 


1046 spacing wave 


1047 spark gap 


1048 spatial frequency 
1049 specific charge 
1050 spectral colour 


1051 spectral 
distribution 
graph 

1052 spectral hue 

1053 spectral response 


1054 spectrum 
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Frangais Deutsch عربي‎ 
sono m Sono n Ope 
son m Schall m; Ton m Spall 
portouso f son Tonträger m Spall حاملة‎ 


canal m son 
intensité f sonore 


son m dans l'image 


point m de 
dérivation du 
signal son 


trappe f de son 


source f 


impédance f par 
la source 


charge f d’espace 


onde f 
d’espacement 


eclateur m 

à étincelles 
fréquence f spatiale 
charge f spécifique 
couleur f spectrale 


courbe f pour la 
répartition 
spectrale 


teinte f dominante 


courbe f de 
sensibilité 
ل‎ 


spectre m 


Tonkanal m 
Schallstärke f 


Ton m im Bild 


Tonsignal- 
ableitpunkt m 


Tonfalle f 


Quelle f 


Quellenimpedanz f 


Raumladung f 


Zwischenzeichen- 
welle f 


Funkenstrecke f 


Raumfrequenz f 
spezifische Ladung f 
Spektralfarbe f 


Kurve f der 
spektralen 
Verteilung 


Spektralfarbton m 


spektrale 
Empfindlichkeit f 


Spektrum n 


Spall ols 
شدة الصوت‎ 


تداخل الصوت في 


vero 
very 
very 
1°۴۸ 
Vera 


Vege 


١٠١4١ 


MAM 


y... 
°44 


EXT 


MN 


vegy 


Veta 


1.88 


1°0۰ 


Yeo) 


MK 


1°0۲ 


ETE 


English 


1055 spectrum locus 


1056 spot 
1057 spot speed 


1058 spurious 
response 


1059 spurious 
response ratio 

1060 spurious signal 

1061 square wave 


1062 square wave 
response 


1063 squegging 


1064 squelch 


1065 stability 


1066 stagger tuning 


1067 stain 
1068 staircase signal 


1069 standard 
illuminant 


1070 standing wave 


1071 standing-wave 
ratio 


1072 static 
characteristic 


Français 
Deutsch عربي‎ 
lieu m des couleurs Ort m der uem! del ٥ 
spectrales Spektralfarben للطيف‎ 
point m lumineux Lichtfleck m ضوئية‎ ii ل٠١5‎ 
vitesse f d'analyse  Abtast. سرعة البقعة‎ ٠۷ 
geschwindigkeit f 
réponse parasite ^ Nebenresonanz f إستجابة للإشارات‎ ٠١م‎ 
28-3 
المحرفة‎ 
rapport m de Nebenresonanz- 4ه نسبة الإستجابة‎ 
réponse parasite verhältnis n Bee و‎ | 
و‎ 
signal m parasite Stôrsignal n إشارة محرفة‎ ٠٠٠١ 
onde f carrée Rechteckwelle f موجة مربعة الشكل‎ 9 
réponse f d’onde Rechteckwellen- إستجابة للموجة‎ year 
carrée frequenzgang m المربعة‎ 
oscillation f de Pendelung f Ole ۳ 
relaxation (Oszillator) 
blocage m Geräusch- كتم‎ EA? 
unterdrückung f 
stabilité f Stabilität f إستقرار‎ 6 
syntonisation f versetzte تخالفى‎ f 05 
décalée Abstimmung f 
tache f Fleck m E ۷ 
signal m dégradé Treppensignal n إشارة سلمية‎ ٠١م‎ 
illuminant m étalon Standard- ووه( مضياء معيارى‎ 
Illuminant m 1 
onde f stationnaire stehende Welle f ZA D موجة‎ yeye 
rapport m d'onde  Stehwellen- تراوح الموجة‎ ۱۷۱ 
stationnaire verhältnis n الرا كدة‎ 
= وو‎ 
caractéristique f statische Kennlinie f + سكو‎ ua La yeyvy 
statique 


English 
1078 statio 
convergenco 


1074 stereo sound 


1075 stopping 
condenser 


1076 streaking 


1077 stub 


1078 studio 


1079 stylus 
(of pick-up) 


1080 subcarrier 
1081 subharmonic 


1082 substrate 


1083 superheterodyne 
receiver 


1084 superheterodyne 
reception 


1085 suppressed-carrier 


system 


1086 suppressor grid 
1087 surge 
1088 susceptance 


1089 sweep 


1090 synchronization 
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Français Deutsch عر بي‎ 
"DE 
convergonoo f statischo إلتمام سكونى‎ vevy 
statique Konvergonz f 
son m Stereoton m Certs صوت‎ 4 
stéréophonique 
condensateur m Sperrkondensator m مکثف إيقاف‎ ۵ 
de blocage 
Zoe 
trainage m Nachziehen n تشعب‎ 05 
cok 
adapter m; Stichleitung f zul ۷ 
plongeur m (Antenne) 
studio m Studio » مفن (استوديو)‎ ۸ 
pointe f de lecture Nadel f SE إبرة‎ yeva 
(d’un tourne- 
disque) 
sousporteuse f Zwischenträger m فرعية‎ able م‎ 
sousharmonique f ^ Unterharmonische f تحت التوافقية‎ 0١ 
couche f inférieure Unterlage f; أساس‎ ١٠١817 
Schichtträger m 
récepteur m Superhet- مستقبل تغايرى‎ ۱ ۴۳ 
superhétérodyne Empfänger m RÉI IS 
réception f Überlagerungs- إستقيال تغايرى‎ 64 
superhétérodyne empfang m فوقى‎ 
système m à Anlage f mit نظام الإرسال‎ yeno 
porteuse unterdrücktem بالحاملة المكبوتة‎ 
supprimée Träger 
grille f d’arrét Bremsgitter n شبكة كابتة‎ — ۸ 
surtension f SpannungsstoB m مور‎ ۱ ۷ 
P 
susceptance f Blindleitwert m 8394 | ۸ 
analyse f; Abtastung f; مسح ] كتساحى‎ ۸4 
balayage m Ablenkung f 
u 
synchronisation f Synchronisation f مزامنة‎ ٠١ 


English 


1091 synohronous 


1092 syno pulse 


1098 syne separator 


1094 tandem amplifier 


1095 tank circuit 
1096 tap 
1097 tape chatter 


1098 target 


1099 tearing 


1100 telegraph- 
modulated 


waves 
1101 telegraphy 
1102 telephony 


1103 telescopic aerial 


1104 television 


1105 terminal 
1106 test card 
1107 tetrode 


1108 thermal 


agitation 


Français 


E 


démodulateur m 
synchrone 

impulsion f de 
synohronisation 


séparateur m 
du signal de 
synchronisation 


amplificateur m 
en tandem 


circuit m oscillant 
branchement m 
fracas m 


cible f 


déchirage m de 
l'image 


ondes fpl 
entretenues 
manipulées 


télégraphie f 
téléphonie f 


antenne f 
téléscopique 


télévision f 


terminale f. 


image f test; mire f 


tétrode f 


effet m thermique 


Deutsch 


Synohrondetoktor m 


Synchronisierungs- 


impuls m 


Amplitudensieb n 


Tandemverstärker m 


Schwingkreis m 
Abgriff m 
Bandgeratter n 


Treffplatte f; 
Auffänger m 


Bildzerreißung f 


getastete 
ungedämpfte 
Wellen fpl 


Telegrafie f 
Telefonie f 


Teleskopantenne f 


Fernsehen n 


Anschlußklemme f 
Testbild n 
Tetrode f 


thermische 
Bewegung f 


فاصل نبضات 
ee e?‏ 


المزامئة 


w Ive 229 


مكبر ترادفى 


دائرة خازنة 
إصطكاك الشريط 


-- 


هدف 


year 


yeay 


AT: 


AE) 
sean 
AA) 


1۰4۸ 


14 


1١18 


English 


Français 


Deutsch 


1109 thermal noise 


1110 thermal 
resistance 


1111 thermal runaway 


1112 thermal 
stability 


1113 thermion 


1114 thermionic 
emission 


1115 thermionic valve 


1116 thermistor 


1117 thermocouple 


1118 threshold of 
hearing 


1119 thyratron 


1120 thyristor 


1121 tight coupling 
1122 time base 
1123 time constant 


1124 tinge 


1125 tone 


1126 tone control 


1127 tone-modulated 


waves 


bruit m thermique 


résistance f 
thermiquo 


divergence f 
thermique 


stabilité f 
thermique 

thermion m 

émission f 
thermionique 


tube m 
thermionique 


thermistor m 


thermo-couple m 


seuil m 
d’audibilite 
thyratron m 


thyristor m 


couplage m serr& 


base f de temps 


thormischos 
Rauschen n 


Würmewiderstand m 


thermische 
Instabilität f 


Würmebeständigkeitf 


Thermion n 


Glühelektroden- 
emission f 


Elektronenröhre f 


Thermistor m 


Thermoelement n 


Hörschwelle f 


Thyratron » 


Tyhristor m 


feste Kopplung f 
Zeitbasis f 


constante f de temps Zeitkonstante f 


teinte f de couleur 
additionnée 
ton m 


régulateur m 
de tonalité 


ondes fpl modulées 
à fréquence 
musicale 


Farbton m 


Ton m 


Klangfarbenregler m 


tonfrequenz- 
modulierte 
Wellen fpl 
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English Français Deutsch عربي‎ 
1128 toroidal coil bobine f toroidale Ringspule f eg ` a 
1129 trace trace f Spur f رسيم‎ 
1180 track pisto f Spur f (Magnetkopf) an 
1181 tracking depistage m Nachlaufen n إقتفاء‎ 
1182 trailer strie f lumineuse  Lichtstreifon m خلوف‎ 
1183 transducer transducteur m Umformer m; حول للطاقة‎ 
Umwandler m 
vo >? 
1134 transfer admittance f Übertragungs- مسامحة إنتقالية‎ 
admittance de transfert leitwert m 
1135 transfer caractéristiques fp! Übertragungs- كص إنتقالية‎ Las 
characteristics de transfert charakteristik f 
re I 
1136 transfer impédance f gegenseitiger Schein- معاوقة إنتقالية‎ 
impedance de transfert widerstand m 
1137 transfer ratio rapport m de Übertragungs- نسبة إنتقالية‎ 
transfert verhältnis n 
1138 transformer transformateur m Transformator m d حور‎ 
1189 transient phénomène m Übergangszustand m Sale إشارة‎ 
transitoire 
1140 transistor transistor m Transistor m ( مقحل ) ترانزستور‎ 
wo 
1141 transistor amplificateur m & Transistor- do Js 
amplifier transistor(s) verstárker m, d 
1142 transit time temps m de transit Durchgangszeit f asm! زمن‎ 
1143 transmission transmission f Übertragung f dul 
1144 transmission ligne f de Übertragungs- خط إرسال‎ 
line transmission leitung f 
وه‎ 
1145 transmitter émetteur m Sender m مرسل‎ 
1146 transposition transposition f Umsetzung f; إبدال‎ 
Kreuzung f 3 
1147 trap trappe f Falle f مصيدة‎ 
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English 


1148 trichromatic 
system 


1149 trichromatio 


units 
1150 trimmer 
1161 triode 


1152 tristimulus 


values 


1158 tuned circuit 


1154 tuner 


1155 tuning 
1156 tuning signal 
1157 tunnel diode 


1158 turret tuner 


1159 tweeter 


1160 ultra-high 
frequency 


1161 ultrasonic 


1162 vacuum tube 


1168 valence band 
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Français 


Deutsch 


عربى 


système m 
trichromatique 


unités fpl 
trichromatiques 


trimmor m 
triode f 


composantes fpl 
primaires de 
mélange de 
couleurs 


circuit m accordé 


dispositif m 
d’accord 


syntonisation f 


signal m de 
syntonisation 
diode f tunnel 


selecteur m de 
canaux & tourelle 


haut-parleur m aigu 


ultrahaute 
fréquence f 


ultrasonore 


tube m A vide 


bande f de valence 


dreifarbiges System n 


Dreifarben- 
einheiten fpl 


Trimmer m 
Triode f 


Farbwerte mpl 


abgestimmter 
Kreis m 


Abstimmvorrichtungf 


Abstimmung f 


Abstimmsignal n 


Tunneldiode f 


induktiver 
Kanalwähler m 


Hochton- 
lautsprecher m 


Ultrahochfrequenz f 


Ultraschall- 


Vakuumrôhre f 


Valenzband n 


م14١‏ نظام الألوان 
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1144 وحدات الألوان 
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English 


Français 


Deutsch 


عربي 


1164 valence electron 


1165 valve 


1166 velocity factor 


1167 velocity 
modulation 


1168 vertical blanking 
1169 vertical hold 


1170 very-high 
frequency 
(V.H.F.) 


1171 very-low 
I frequency 
(V.L.F.) 


1172 vestigial sideband 
transmission 


1173 video 


1174 video amplifier 


1175 video detector 


1176 video frequency 


1177 video mixer 
1178 video signal 


1179 vidicon 


électron m de 


valenco 
tube m 


facteur m de 


vitesso 


modulation f de la 


vitesse du faiscoau 


suppression f de 
trame 


synchronisation f 
de la trame 


très haute 


fréquence f 


très basse 
fréquence f 


transmission f à 
bande latéral 
restante 


vidéo 

amplificateur m 
vidéo 

détecteur m vidéo 

fréquence f vidéo 


pupitre m de 
mélange image 


signal m d’image 
complet 


vidicon m 


Valenzelektron n 


Röhre f 


Verkürzungs- 
faktor m 


Geschwindigkeits- 
modulation f 


Zeilenunterdrückung f 


Vertikal- 


synchronisation f 


sehr hohe 
Frequenz f; 
Ultrakurzwelle f 
(UKW) 


Längstwellen- 
frequenz f 


Restseitenband- 
Übertragung f 


Video- 


Videoverstärker m 


Bildgleichrichter m 


Bildpunktfrequenz f 


Bildmischer m 


Videosignal n 


Vidikon 2 


SS كهرب‎ 


pl 
عامل السرعة‎ 


تضمين eo‏ 
إخلاء ub‏ 
ماسك رأسى 


ترددات عالية جدا 


ترددات منخفضة 
جدا 


إرسال مبتور النطاق 


d 
35$ JI مكبر إشارة‎ 
كاشف إشارة الرؤية‎ 

225 رؤية 
مازج صور 


إشارة الرؤية 


فيد يكون 


1114 


1110 


١١55 


11۷ 


11۸ 


KK 


Vive 


VT) 


11۷۲ 


English 


1180 visibility curve 


1181 vision channel 
1182 volt 


1183 voltage divider 


1184 voltage doubler 


1185 volume 
(of sound) 


1186 wafer 
1187 watt 
1188 wave 


1189 wave crest 


1190 wave form 
1191 wave front 
1192 wave intensity 
1193 wave length 
1194 wavemeter 
1195 wave trough 


1196 weber 


1197 whistle 
1198 white level 
1199 white noise 


1200 wow 
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Français Deutsch e 
courbe f do Sichtkurve f الإبصارية‎ u 
visibilité 
canal » imago Bildkanal m الرؤية‎ ols 
volt m Volt n قلط‎ 
diviseur m Spannungsteiler m القلطية‎ Me 
de tension 
doubleur m de Spannungs- القلطية‎ odiis 
tension verdoppler m T 
volume m Lautstürke f الصوت‎ 
acoustique حمارة الصوت‎ ) 
22 
galette f Plättchen a رقاقة‎ 
watt m Watt n واط‎ 
onde f Welle f Less 
crête f d’onde Wellenberg m روة الموجة‎ E 
forme f d'onde Wellenform f um شكل‎ 
front m de l’onde  Wellenstirn f Fen Bee 
intensité f de l’onde Wellenintensität f شدة الموجة‎ 
longeur f d’onde Wellenlänge f طول الموجة‎ 
ondemètre m Wellenmesser m مقياس الموجة‎ 
creux m de onde  Wellental n قر ر الموجة‎ 
weber m Weber n وبر‎ 
sifflet m Pfeife f p 
niveau m du blanc Weißpegel m ب البياض‎ Bei 
bruit m blanc weißes Rauschen n clan clogs 
scintillation f Tonhöhen- EL) 
schwankungen fpl 


English 


1201 Yagi aerial 


1202 yoke 


1203 Zener diode 


1204 zoom lens 


Frangais 


antenne f Yagi 


étrier m 


diode f Zener 


objectif m à 
distance focale 
variable 


Deutsch EL 
Yagi-Antenne f ياجى‎ ss ۲۰۱ 
Joch n سترن‎ ۲ 
Zener-Diode f ES je W yyer 
oe eee 
Linse f veränderlicher عدسة تزويم‎ 4 
Brennweite 


FRANÇAIS 


aberration / 1 

absorption / didlect riquo 321 

nccentuation f 11, 891 

accoptour m 12 

accommodation / 14 

accord m précis 428 

accouplement m 654 

accouplement m faible 666 

accouplement m magnótiquo 685 

accouplement m méchanique 481 

achromatique 16 

acoustique / 21 

acuité / visuelle 25 

adaptation / 26, 713 

adapteur m 1077 

adapteur m d’impedance 714 

admittance f 32 

admittance / de transfert 1134 

aimant m de purité de couleur 913 

alignement m 39 

alimentation / 889 

aller et retour m horizontal 537 

amortissement m 291 

amortissement m critique 271 

amplificateur m 47 

amplificateur m à cathode mise à la masse 60 

amplificateur m à large bande 164 

amplificateur m à plusieurs étages en 
cascade 183 

amplificateur m à transistor(s) 1141 

amplificateur m cascode 184 

amplificateur m de distribution 344 

amplificateur m différentiel 327 

amplificateur m en tandem 1094 

amplificateur m linéaire 637 

amplificateur m paramétrique 808 

amplificateur m push-pull 914 

amplificateur m tampon 167 

amplificateur m vidéo 1174 

amplification / 45, 476 

amplification f préférentielle 891 

amplitudo / 48 

amplitude / de crête à crête 819 

amplitudo / du signal d'image 863 

analyse / 991, 1089 

analyso f à intercalage 586 

analyse f à spot lumineux 442 

analyse f dépassante 799 


15* 


analyso / d'imago 456 
analyseur m d'harmoniques 507 
anglo m do divergonco 51 
anglo m do porto 668 
anglo m do phase 834. 
anglo m do réfloxion 53 
anglo m d'incidence 52 
anglo m du faisceau 117 
anisotropo 56 
anode / 58 
antenne / 33 
antenne / artificielle 68 
antenne / directive 336 
antenne / fictive 356 
antenne / omnidirectionelle 783 
antenne / téléscopique 1103 
antenne f Yagi 1201 
astigmatisme m 71 
attenuateur m 75 
atténuation f 72 
autotransformateur m 86 
avance f de phase 620 
à vide 769 
axe m de faisceau 119 
azimut m 88 


balayage m 300, 991, 1089 
balayage m électromagnétique 374 
balayage m électrostatique 390 
balise f 115 

balun m 95 

bande / 96 

bande f accordée à un service déterminé 1011 
bande / de conduction 252 

bande f de fréquences 462 

bande / des plus basses fréquences 108 
bande / de valence 1163 

bande / d’intercommunication 243 
bande f latérale 1025 

bande f magnétique 696 

bando f passante 810 

baretter m 104 

barres fpl verticales à gauche 650 
barriéro / de potentiel 883 

basculo / 433 

baso f 107 

baso / do temps 1122 

base / de temps de Miller 734 
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base / de temps des lignos 653 
base f de temps d'imago 459 
basso / 110 

basso fréquence / 76 
battements mpl 131 

bel m 132 

bimorphe 135 

blanc m 524 

blanc m d'énergie égale 402 
blanc m d'imago 865 
blocage m 145, 1064 
bobinage m à saturation 988 
bobine / de charge 659 
bobine / de self 205 

bobines /pl de champ 420 
bobines fpl de déviation 303 
bobine f toroidale 1128 
boitier m 172 

branchement m 1096 
brillance f 163 

brouillage m 604, 750 
brouillage m par fréquence-image 1001 
brouillard m du fond 149 
bruit m 763 

bruit m blanc 1199 

bruit m de base 109 

bruit m de circuit 213 

bruit m de fond 89 

bruit m de fond propre 1012 
bruit m inhérent 1012 

bruit m propre 15 

bruit m thermique 1109 
brûlure f ionique 599 


cáble m à quartes 917 
cáble m d'alimentation 416 
câble m de renvoi 606 
cáble m volant 606 
cadrage m 194. 

cadre m 452 

caméra f de télévision 173 
canal m 196 

canal m adjacent 27 

canal # de luminance 674 
canal m image 1181 

canal m son 1038 

canevas m 933 

canon m électronique 385 
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capacitance 1177 

caractéristique f linéaire 638 

caractéristiques fpi de transfert 1135 

caractéristiques fpl de transfert de courant 
286 

caractéristiques {pl dynamiques 358 

caractéristique f statique 1072 

cassotte / 185 

cathode f 186 

collulo / photoélectrique 848 

contrage m 194 

chaîne / 195 

champ m 418 

champ m de rayonnement 922 

champ m d’une couleur primaire 895 

champ m électromagnetique 375 

champ m électrostatique 391 

champ m magnétique 686 

charge f 200, 658 

charge f adaptée 711 

charge f anodique 61 

charge f d’espace 1045 

charge f fictive 357 

charge f parfaite 787 

charge f spécifique 1049 

châssis m 204 

châssis m sous tension 657 

chroma m 207 

chromaticité f 208 

chrominance f 211 

cible f 1098 

cinéscope m 613 

circuit m absorbant 3 

circuit m accepteur 13 

circuit m accordé 1153 

circuit m à charge cathodique 188 

circuit m à effet de volant 444 

circuit m anticloche 62 

circuit m à symétrie complémentaire 246 

circuit m autoélévateur 152 

circuit m bistable 136 

circuit m bouchon 954 

circuit m conformateur 1017 

circuit m correcteur de distorsion 403 

circuit m de diffórontiation 328, 817 

circuit m de porte 485 

circuit m do résonance parallèle 806 

circuit m équivalent 404 


circuit m imprimé 897 

circuit m intégrateur 576 

circuit m intégré 575 

circuit m local 217 

eireuit m magnétiquo 684 

eireuit m magnétique fermé 219 

circuit m oscillant 791, 1095 

circuit, m ouvert 784 

circuit m réflexe 949 

circuit m résonnant 969 

circuit m surcouplé 796 

clamp m 215 

cocanalisation / 587 

code m des couleurs 230 

codeur m des couleurs 231 

coefficient m d 'absorption 4 

coefficient m d'amortissement 292 

coefficient m d'amplification 46 

coefficient m d'atténuation 73 

coefficient m de couplage 222 

coefficient m de rayonnement de l'antenne 
34 

coefficient m de réflexion 948 

coefficients mpl de luminosité 677 

coffret m 172 

coma m 238 

coma m anisotrope 57 

commande f automatique de gain 82 

commande f automatique du contraste 80 

commande / de luminosité 162 

communication f simple 1027 

comparateur m de phase 835 

compatibilité f 244 

compensateur m d'atténuation 74 

compensation f 245 

complément m 801 

composante f active 22 

composante f passive 811 

composantes fpl primaires de mélange de 
couleurs 1152 

compresseur m 250 

compression f 249 

condensateur m 179 

condensateur m de blocage 146, 1075 

condensateur m de dérivation 171 

conductance f 251 

conductance f de convergence 263 

conductance f mutuelle 751 


conducteur m 254 

conduction / intrinséque 594 
conductivité 1253 

Connexion / composée 248 
constanto / do phase 836 
constante / de propagation 899 
constante / de tomps 1123 
constante j diélectrique 322 
contact m ohmiquo 782 
contraction / d'image 268 
contraste m 259 
contre-réaction f 756 

contrôle m automatique de la brillance 78 
contrôle m de synchronisation 526 
convergence f 262 

convergence / dynamique 359 
convergence / statique 1073 
convertisseur m de fréquence 463 
coordonnées fpl de chromaticité 209 
copie f 355 

coque / 614 

correction f de l’ouverture 65 
couche f de barrage 105 
couche f de déplétion 309 
couche f de Heaviside 513 
couche f inférieure 1082 

coude m 615 

couleur f 228 

couleur f primaire 235 

couleur f spectrale 1050 
couleurs fpl primaires 896 
couleurs fpl pures 912 
couplage m 267 

couplage m à impédance 206 
couplage m cathodique 187 
couplage m critique 270 
couplage m direct 334 
couplage m électronique 384 
couplage m inductif 563 
couplage m par capacité 178 
couplage m serré 1121 

courant m 283 

courant m alternatif 43 
courant m de faisceau 120 
courant m de fuite 623 
courant m d'émission 395 
courant m de repos 920 
courant m photoélectrique 633 
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courants mpl de Foucault 366 
courbe f caractéristique 198 

courbe / de luminosité 8 

courbe f de réponse 970 

courbe / de résonance 967 

courbe / de sensibilité spoctralo 1053 
courbe f de visibilité 1180 

courbe f pour la répartition spectralo 1051 
court-circuit m 1020 

crête f d'absorption 8 

crête / de blanc 821 

crête f d'onde 1189 

creux m de londo 1195 

cycle m 289 

cylindre m de la cathode 1018 


decalage m de ligne 906 

decalage m horizontal 536 

decalage m vertical 457 

déchirage m de l'image 1099 

décibel m 295 

décodeur m 296 

décodeur m des couleurs 232 
décollement m du niveau de noir 822 
découpage m électronique 708 
découplage m 297 

décrément m logarithmique 665 
définition f 299 

déflecteur m 92 

déflecteur m d'électrons 832 
démagnétisation f 305 
démodulateur m de l'enveloppante 400 
démodulateur m synchrone 1091 
démodulation f 308 

densité f de charge 202 

densité f des lignes de force 438 
déphasage m en arrière 616 

déphasé 793 

dépistage m 1131 

déplacement m 1019 

dérive f 351 

désaccentuation [ 298 

descente f 293 

détecteur m 313 

détecteur m à oscillateur bloqué 663 
détecteur m de rapport 934 
détecteur m en quadrature de phase 919 
détecteur m linéaire 639 
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détecteur m vidéo 1175 

détoction f 312 

deuxième détecteur m 1002 

déviation f 300, 314 

déviation / de systeme maximale 719 

déviation f horizontale 531 

diagrammo 7 chromatique 210 

diagramme m de perturbation en boucles 516 

diagrammo m de rayonnement 924 

diaphonie / 278 

dielectrique m 320 

différence f de potenticl 884 

diffraction f 329 

diffusion f 331 

diffusion f parasite 430 

diffusion f par fil 943 

diode / 332 

diode f à cristal 279 

diode f de jonction 608 

diode f de récuperation 150 

diode f élévatrice 370 

diode / Esaki 408 

diode f Gunn 502 

diode f tunnel 1157 

diode f Zener 1203 

dipóle m 333 

dipóle m replié 447 

directeur m 338 

directivité / 337 

discriminateur m de fréquence 340, 464 

discriminateur m de phase 837 

discriminateur m Foster-Seely 451 

discrimination f chromatqiue 986 

dispersion f 341, 622, 993 

dispersion / magnétique 691 

dispositif m d'accord 1154 

dispositif m de diffusion électro-acoustique 
905 

dispositif m de suppression de la coulenr 233 

dissipation f 342 

dissipation f anodique 59 

distorsion f 343 

distorsion f d'amplitude 49 

distorsion f de fréquence 465 

distorsion f de lentille 629 

distorsion / de recouvrement 276 

distorsion f d'ouverture 66 

distorsion f du temps de transit 6 


distorsion f en barillet 103 
distorsion f géométrique 488 
distorsion f harmonique 508 
distorsion / nonlinéaire 771 
distorsion f par déviation 315 
distorsion / pelote à épingles 869 
divergence f 345 

divergence f thermique 1111 
diviseur m de fréquence 466 
diviseur m de potentiel 885 
diviseur m de tension 143, 1183 
domaine m do contraste 261 
domaino m dynamique 363 
donneur m 346 

double modulation f 348 
doubleur m de tension 1184 
drain m 350 

droite f de charge 660 

durée f d’etablissement 168 
duree / d’impulsion 911 
dynode f 364 


eblouissement m 492 
échelle f d'éblouissements 493 
échelle / de gradiations 494 
échelle / de gris 494 

écho m 365 

éclairage m 550 

éclateur m à étincelles 1047 
écran m 995 

écran m électrostatique 392 
écran m fluorescent 435 
écran m magnétique 695 
écrétage m 216 

effacement m 407 

effet m d'avalanche 87 
effet m de Barkhausen 101 
effet m de grenaille 1024 
effet m d'entrefer 482 

cffet m de palier arrière 91 
effet m de phosphorescence 36 
effet m de proximité 901 
effet, m de rattrapage 180 
effet, m d'ombrage 1014 
effet m Doppler 347 

effet m Hall 5 

effet m microphonique 731 
effet m Miller 733 


effet m pelliculaire 1030 

effet m piézoélectrique 867 

cffot m thermique 1108 

cffluvo m en couronne 266 

Glargissement m de spot 301 

électroaimant m 373 

électrode / 372 

électrode f accélératrice 10 

électrode f collectrice 226 

électrodo / postaccélératrice 9 

électron m 381 

électron m de valence 1164 

électronique f 386 

électrons mpl secondaires 998 

électron-volt m 389 

élément m d'image 859 

éliminateur m de la moyenne fréquence 590 

émetteur m 396, 1145 

émetteur m suiveur 397 

émission f 165, 394 

émission f de champ 422 

émission f photoélectrique 850 

émission f secondaire 999 

émission f thermionique 1114 

enclenchement m 588 

ongrenage m 224 

en phase 568 

enregistrement m 952 

enregistrement m à amplitude constante 256 

enregistrement m à vitesse constante 257 

enregistrement m magnétique 694 

enregistreur m 940 

enroulement m secondaire 1000 

ensemble m des signaux 566 

entrée f 569 

enveloppante f 399 

équivalence f métamére 726 

erreur f chromatique due à illuminant 
erroné 549 

étage m de sortie de ligne 649 

étage m excitateur 353 

étaleur m de bande 99 

étouffement m 148 

étrier m 1202 

&vanouissement m 413 

évier m de chaleur 512 

excitateur m 409 


facteur m d’absorption 5 
facteur m d’amplification 702 
facteur m de bruit 764 
facteur m de captage 856 
facteur m de forme 449 
facteur m de pénétration 824 
facteur m de puissance 888 
facteur m de vitesse 1166 
facteur m d'hystérésis 544 
facteur m d’ondulation 981 
facteur m Q 916 

fading m 413 

faisceau m 116 

faisceau m électronique 382 
faisceau m étroit 823 

farad m 414 

fendeur m de phase 841 
feuilletages mpl 617 
fidélité / 417 

figures fpl de Lissajous 655 
filament m 426 

fils mpl de Lecher 627 
filtrage m 1033 

filtre m 427 

filtre m à cristal 280 


filtre m de rejection à flancs raides 774 


filtre m de séparation 277 

filtre m de suppression du signal de 
chrominance du canal adjacent 29 

filtre m d’ondulation 982 

filtre m du type T en pont 159 

filtre m passe-bande 98 

filtre m passe-bas 671 

filtre m passe-haut 525 

flanc m avant 621 

fluctuation / du faisceau 122 

fluorescence f 434 

flux m 437 

flux m de dispersion 624 

flux m lumineux 679 

flux m magnétique 687 

fluxmétre m 439 

focalisation / 446 

fonction f de directivité 478 

force f coercitive 223 

force f électromotrice 380 

force f magnétomotrice 699 

formation f d'un alliage 40 
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forme f d'onde 1190 

foyer m linéaire 646 

fracas m 1097 

franges fpl 978 

fréquence f 461 

fréquence f angulaire 55 
fréquence f centrale 971 
fréquence f critique 272 
fréquence f d'analyse de ligne 647 
fréquence f d'analyse horizontale 532 
fréquence f de balayage vertical 423 
fréquence f de battements 126 
fréquence f de coupure 288 
fréquence f de polarisation 134 
fréquence f de résonance 968 
fréquence f d'image 453, 860 
fréquence / fondamentale 475 
fréquence-image f 555 

fréquence f instantanée 573 
fréquence f intermédiaire 589 
fréquence f libre 460 
fréquencemétre m hétérodyne 519 
fréquence f moyenne 724 
fréquence f nominale 193 
fréquence f propre 754 

fréquence f spatiale 1048 
fréquence f vidéo 1176 

front m de l'ondo 1191 

front m d'impulsion 621 

fuite f 622 

fuite f de grille 497 


gain m 476 

gain m d'antenne 35 

gain m de conversion 264 

gain m de courant 285 

gain m par insertion 570 

galette f 1186 

gamma m 480 

gauss m 487 

générateur m de bande 97 
générateur m de battements 127 
générateur m de bruit 765 
générateur m de dents de scie 990 
générateur m de mire 814 
générateur m d'harmoniques 509 
getter m 489 

gilbert m 491 


glissement m 1031 
glissement m horizontal 536 
gradient m de potentiel 886 
grille f 495 

grille f d’arrét 1086 


halo m 503 

harmonique f 506 
harmonique f seconde 1003 
haute fidélité / 522 

haute fréquence f 523 
hauteur f d’un son 870 
haut-parleur m 670 
haut-parleur m aigu 1159 
haut-parleur m dynamique 361 
henry m 515 

hertz m 517 

hétérodyne f 518 

hurlement m 538 

hystérésis f 543 

hystérésis f diélectrique 323 


iconoscope m 545 

illuminant m 547 

illuminant m C 548 

illuminant m étalon 1069 

image f 452, 553 

image f fantôme 490 
image-iconoscope m 556 

image f négative 757 
image-orthicon m 558 

image / test 1106 

impédance f 560 

impédance f caractéristique 199 
impédance f conjugée 255 
impédance f de l'image 557 
impédance f de sortie 794 
impédance f de transfert 1136 
impédance f dynamique 360 
impédance f en court-circuit 1021 
impédance f itérative 603 
impédance f mutuelle 752 
impédance f par la source 1044 
impulsion f 908 

impulsion f à crête fractionnée 1009 
impulsion f de découpage 610 
impulsion / de suppression 142 
impuslion / de synchronisation 1092 


impulsions fpl de synchronisation d'image 
458 

impulsions fpl de synchronisation des lignes 
652 

indice m de déviation 316 

indice m de modulation 740 

indice m de réfraction 951 

inductance f 561 

inductance m mutuelle 753 

inductance f résiduelle 961 

inducteur m 564 

induction f 562 

induction f électromagnétique 376 

induction f magnétique 689 

information f 566 

information f du signal 577 

instabilité f 572 

instabilité f verticale de l'image 154 

intelligibilité f 578 

intensité f 580 

intensité f de champ 424 

intensité f de champ électrique 371 

intensité f de couleur 236 

intensité f de l'onde 1192 

intensité f de rayonnement 923 

intensité f lumineuse 551, 680 

intensité f magnétique 690 

intensité f sonore 669, 1039 

interférence f 584, 604 

interférence f adjacente 28 

interférence f d'avion 38 

interférence f de battements 130 

interférence f du canal commun 221, 940 

interférence f hétérodyne 520 

intermodulation f 593 

interporteuse f 582 

intervalle m de suppression de trame 419 

inverseur m de phase 838 

inversion f de phase 840 

inversion f latérale 619 

ion m 598 

ionisation f 600 

ionisation f intrinséque 595 

ionosphére f 601 

isolant m 574 

ioslateur m 574 


joint m sec 354 
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jonction / 607 

jonction / baso 8 
jonction f collectrice 227 
jonction / n-p 776 
jonction / p-n 873 

joule m 605 


kiloevele m 612 
kinescope m 613 


laminages mpl 617 

largeur f de bande 100 
largeur / du faisceau 125 
laser m 618 

lentille 7 628 

lentille 7 diélectrique 324 
lentille 7 électronique 67, 387 
lieu m des couleurs spectrales 1055 
ligne f 636 

ligne j artificielle 69 

ligne 7 coaxiale 220 

ligne 7 d'analyse 23, 992 
ligne f de Lecher 626 

ligne / de retard 307 

ligne j de transmission 1144 
ligne 7 équilibrée 93 

ligne j infinie 565 

lignes /pl de force 651 
limitation f absolue 152 
limitation f absolue 153 
limite / 155 

limiteur m 635 

limiteur m de bruit 767 

lobe m 661 

loi j de Lenz 630 

longueur í d’onde 1193 
longueur f d'onde propre 755 
lumen m 672 

lumière f 632 

lumière f ambiante 44 
luminance f 673 
luminescence f 675 
luminosité f 161, 676 
luminosité f relative 955 


maculage m 1032 
magnétisme m 697 
magnéto-électrique 698 
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magnéto-résistance f 0 
magnétostriction f 701 

margo f do gain 479 

maser m 707 

matiöro / active 24 

matrixation / 716 

maxwell m 721 

mélangour m 736 

motamères mpl 727 

microeirenit m 728 

micromodulo m 729 

micro-onde f 732 

microphone m 730 

microphone m à cristal 281 
microphone m à ruban 977 
microphone m dynamique 362 
miro / 813, 1106 

mire j à barres colorées 229 
miroir m dichroique 319 

mise / en phase 842 

modulateur m 741 

modulateur m en anneau 979 
modulateur m équilibré 94 
modulation f 739 

modulation f à plus bas 349 
modulation f cathodique 189 
modulation / d'amplitude 50 
modulation f dans la grille 498 
modulation f de fréquence 467 
modulation f de la vitesse du faisceau 1167 
modulation f de phase 839 
modulation f d'intensité 581 
modulation f du faisceau 123 
modulation f négative 758 
modulation f par absorption 7 
modulation f par durée d'impulsion 910 
modulation f par ronflement 541 
modulation f positive 880 
moirage m 742 

moirure f 742 

moniteur m 743 

monochrome 744 

monoscope m 745 

montage m & base commune 239 
montage m à collecteur commun 241 
montage m à émetteur commun 242 
montago m en pont 158 
mosaïque f 746 


moyenne fréquence f 58) 
multiplicateur m de fréquence 468 
multivibrateur m 749 

mutilation f des crêtes 815 


néper m 759 
neutralisation f 761 
niveau m 631 

niveau m do référence 944. 
niveau m de suppression 141 
niveau m du blanc 1198 
niveau m du bruit 766 
niveau m du noir 138 
noeud m 762 

noir m de l'image 857 
nonlinéaire 770 

note f 775 

note j harmonique 800 
noyau m 265 

nuage m électronique 383 


objectif m 780 
objectif m à distance focale variable 1204 
oeil m magique 682 
ohm m 781 
onde f 1188 

onde f carrée 1061 

onde / d’espacement 1046 

onde / de surface 499 

onde / de travail 706 

onde / directe 339 

onde j électromagnétique 379 

onde f entretenue 258 

ondemètre m 1194 

onde f modulée 737 

onde f porteuse 182 

onde / réfléchie 947 

ondes /pl courtes 1023 

ondes {pl entretenues manipuléos 1100 
onde f sinusoïdale 1028 

ondes fpl modulées à fréquence musicalo 

1127 

ondes /pl radioelectriques 932 

onde J stationnaire 1070 

ondulation f 0 

onduleur m 597 

orthiconoscope m 788 

oscillateur m 790 


oscillateur m à cristal 282 

oscillatour m à relaxation 956 

oscillateur m de Barkhausen-Kurz 102 

oscillatour m de blocage 147 

oscillatour m de Hartley 510 

oscillatour m de référence 945 

oscillatour m hétérodyne 521 

oscillatour m local 129, 662 

oscillateur m porgoir 866 

oscillatour-pilote m 710 

oscillateur m pour la déviation horizontale 
534 

oscillatour m push-pull 915 

oscillation f 789 

oscillation f de relaxation 1063 

oscillation f forcée 448 

oscillations fpl amorties 290 

oscillations fpl parasites 809 

oscillations fpl parasites à basse fréquence 
747 

oscilloscope m 792 

oscilloscope m cathodique 190 

ouverture f 64 


padding m condensateur 802 
pairage m 803 

paire f adaptée 712 

paire f électronique 388 
palier m 878 

palier m arrière 0 

palier m avant 472 

palier m intermédiaire 157 
papillotement m 432 
paramètre m 807 

parallèle 805 

parasites mpl 511 
porditance f 625 

période f 826 

périodique 827 
porméabilité f 828 
porméabilité f magnétique 692 
pormittivité f 829 
porsistance / 830 
persistance f de vision 831 
porto / 667 

porto / diélectrique 325 
perte / par absorptoin 6 
perto / par insertion 1 
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phase f 833 

phénomène m de battements 128 
phénomène m transitoire 1139 
phon m 843 

phosphore m à courte durée de porsistance 
1022 

phosphorescence / 844 

phot m 845 

photicon m 846 

photocathode f 847 
photoconductivité f 849 
photon m 1 

photosensibilité / 853 
phototransistor m 854 

pick-up m 855 

piège m à absorption 9 

piège m à ions 602 

piste / 1130 

plage f de rattrapage 907 
plaques fpl de déviation 304 
pleurage m 436 

plongeur m 1077 

point m blanc 17 

point m de convergence 275 
point m de dérivation du signal son 1041 
point m de fonctionnement 786 
pointe f de lecture (d’un tourne-disque) 1079 
point m lumineux 1056 
polarisation f 876 

polarisation f circulaire 214 
polarisation f de coupure 287 
polarisation f de grille 496 
polarisation f en avant 450 
polarisation f horizontale 535 
polarisation f linéaire 642 
polarisation f magnétique 683 
polarité f 875 

póle m 877 

pôle m magnétique 693 

porte f 483 

porte f de déclenchement 170 
porteuse f de charge 201 
porteuse f de la majorité 705 
porteuse f de la minorité 735 
porteuse f image adjacente 30 
porteuse f son 1037 

porteuse f son adjacente 31 
porteuse f vidéo 858 
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positron m 881 

poste-secteur m 703 

potentiel m 882 

potentiométre m 887 

pourcentage m do modulation 825 
pourcentage m de modulation d'image 861 
préamplificateur m 890 
prémagnétisation / 133 

première vision / 894 

préréglé 893 

preview f 894 

procédé m des caches électroniques 567 


profondeur f de modulation 310 


pseudo-stéréophonique 902 

psophométre m 903 

puissance f de crête 816 

puissance f d'enveloppante 401 

puissance f de sortie maximale sans 
distorsion 720 

puissance f effective émise 367 

puissance / moyenne 723 

pupitre m de mélange image 1177 


Quadrature / 918 


radiateur m 926 

radiation f 921 

radiation f cohérente 225 

radio f 927 

radio-canal m 929 

radiodiffusion f 165, 928 
radiofréquence f 930 

rangée f de faisceau 118 

rapport m de déviation 317 
rapport m de format 70 

rapport m de protection 900 
rapport m de réponse parasite 1059 
rapport m de transfert 1137 
rapport m d’onde stationnaire 1071 
rapport m onde avant sur onde arrière 473 
rayon m 935 

rayons mpl cathodiques 191 
réactance f 936 

réacteur m 937 

réaction f 415 

réaction f acoustique 20 

réaction f critique 273 

réaotion f de courant 284 


réaction f positive 879 
récepteur m 938 
récepteur m superhétérodyne 1083 
réception f superhétérodyne 1084 
récombinaison f 939 
redressement m 941 
redressement m linéaire 643 
redresseur m 942 
redresseur m à deux alternances 474 
redresseur m à une alternance 504 
redresseur # en pont 160 
reflet m de basse 113 
réfraction f 950 
réglage m 953 
réglage m automatique de fréquence 81 
reglage m automatique de la chrominance 79 
reglage m automatique de phase 83 
reglage m d’amplification 477 
réglage m de basse 112 
réglage m de fréquence 664 
réglage m de la fréquence de lignes 533 
réglage m de la linéarité 640 
réglage m de l’hauteur d’image 514 
réglage m du contraste 260 
réglage m du niveau du noir 139 
réglage m principal du gain 709 
régleur m de synchronisation 648 
régulateur m automatique 84 
régulateur m automatique de volume 85 
régulateur m de tonalité 1126 
relais m 957 
relais m de radiodiffusion 166 
réluctance / 958 
rémanence f 959 
rendement m 369 
rendement m de canon 501 
rendement m d’&cran 996 
renforcement m de basse 111 
répéteur m 960 
réponse / aux diverses fréquences 469 
réponse f d'onde carrée 1062 
réponse f parasite 1058 
reproduction f 872 
réseau m 760 
réseau m linéaire 641 
réseau m nonlinéaire 772 
réseau m passif 812 
résistance f 962, 964 


résistance f de bruit équivalente 405 
résistance f de charge 203 
résistance f de rayonnement 925 
résistance f de sortie 795 
résistance f effective 368 
résistance f équivalente 406 
résistance / nonlinéaire 773 
résistance f thermique 1110 
résistivité f 963 

resolution f 965 

resonance f 966 

résonance f de basse 114 
restitution f de la composante continue 

335 

retentivité / 972 

retour m du spot 440, 973 

retour m du spot de ligne 645 
reverberation f 974 

rheostat m 976 

rigidité f diélectrique 326 
ronflement m 540 
ruban m magnetique 696 


sabin m 985 

salve f de référénce 169 

saturation f 989 

sautillement m 436 

seintillation f 1200 

sélectance f 1004 

sélecteur m de canaux 197 

sélecteur m de canaux à tourelle 1158 
sélectivité f 1005 

semiconducteur m 1006 
semiconducteur m du type n 779 
semiconducteur m du type p 904 
semiconducteur m extrinsèque 412 
semiconducteur m intrinsèque 596 
sensibilité f 1007 

sensibilité f de balayage 302 
sensibilité f de déviation 302, 318 
sensibilité f de déviation maximale 717 
sensibilité f du tube de prise de vues 176 
sensibilité f lumineuse 552, 681 
sensibilité f maximale 718 


séparateur m du signal de synchronisation 
1093 


seuil m absolu de luminance 2 
seuil m achromatique 19 
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seuil m d’audibilite 1118 

sifflet m 1197 

signal m 1026 

signal m commutateur 611 

signal m de commande 868 

signal m dégradé 1068 

signal m de modulation 738 1 

signal m de moyenne fréquence 591 

signal m de synchronisation de trame 425 

signal m de syntonisation 1156 

signal m d’identification 546 

signal m d’image 862 

signal m d’image complet 1178 

signal m d’image couleur 234 

signal m parasite 1060 

signal m vidéo composé 247 

signaux mpl parasites 511 

solenoide m 1034 

son m 1036 

son m & porteuse intermediaire 583 

son m dans l’image 1040 

sone m 1035 

son m stéréophonique 1074 

source f 1043 

sousharmonique / 1081 

sousporteuse f 1080 

sous tension 656 

spectre m 1054 

spectre m de longueurs d’ondes 
électromagnétiques 377 

stabilite / 1065 

stabilité f thermique 1112 

Station f relais 987 

station-relais m de diffusion 151 

stimuli mpl de référence 946 

stimulus m achromatique 18 

strie f lumineuse 1132 

studio m 1078 

suppresseur m d’interférence 585 

suppression f 140 

suppression / de la fréquence porteuse 181 

suppression f de ligne 644 

suppression / de trame 1168 

suppression f horizontale 530 

surcharge f 797 

surmodulation f 798 

suroscillation f 978 

surtension f 1087 
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susceptance f 1088 

synchronisation f 1090 

synchronisation f de la trame 1169 

synchronisation f d'image 455 

synchronisation f par effct de volant 445 

syntonisation f 1155 

syntonisation f décaléo 1066 

système m à porteuso suppriméo 1085 

système m de télévision couleur à séquence 
de tramo 1008 

système m de télévision couleur PAL 804 

système m électromagnétique des unités 378 

systeme m électronique d’insertion 567 

systeme m électrostatique des unités 393 

systeme m N.T.S.C. 778 

systeme m SECAM 997 

systeme m trichromatique 1148 


tache f 1067 

tache f hyperlumineuse 431 

taux m d’impulsions 909 

teinte f 539, 1013 

teinte / de couleur additionnee 1124 

teinte f dominante 1052 

télégraphie / 1101 

téléphonie f 1102 

téléviseur m à tubes électroniques et 
transisteurs 542 

télévision / 1104 

télévision f à circuit fermé 218 

télévision f à projection 898 

télévision f couleur 237 

température f de bruit 768 

temps m de déclenchement 486 

temps m de descente 294 

temps m de montée 983 

temps m de réverbération 975 

temps m de transit 1142 

tension f à vide 785 

tension f d'allumage 429 

tension f de coupure du faisceau 121 

tension f de créte inverse 818 

tension f de maintien 704 

tension f d'empéchement 528 

tension f de rupture 156 

tension f d'extinction 410 

terminale f 1105 

téte f magnétique 688 


tétrod / 1107 

thermion m 1113 

thermistor m 1116 

thermo-couplo m 1117 

thyratron m 1119 

thyristor m 1120 

tolérance f do fréquence 470 

ton m 1125 

traco / 1129 

trainage m 1076 

trajet m libre moyen 722 

tramo / 418 

transducteur m 1133 

transformateur m 1138 

transformateur m à haute fréquonce 931 

transformateur m à moyenne fréquence 592 

transformateur m basse-fréquence 77 

transformateur m d’adaption 715 

transformateur m de retour du spot 441 

transformateur m désaturé 311 

transistor m 1140 

transistor m à alliage diffusé 41 

transistor m à couche de barrage 106 

transistor m à dérive 352 

transistor m à deux jonctions 609 

transistor m à effet de champ 421 

transistor m à jonction d'alliage 42 

transistor m à jonction par diffusion 330 

transistor m à jonction répandue 500 

transistor m à points de contact 874 

transistor m mesa 725 

transistor m n-p-n 777 

transistor m planar 871 

transmission f 1143 

transmission f à bande latérale restante 1172 

transmission f en multiplex 748 

transmission f sur bande latérale unique 
1029 

transmodulation f 274 

transposition f 1146 

trappe / 1147 

trappe / de son 1042 

très basse fréquence f 1171 

très haute fréquence f 1170 

trés hauto tension f 411 

trimmer m 1150 

triodo f 1151 

trou m 529 


tubo m 1165 

tubo m à grillo d’image 454 

tubo m à masquo 1015 

tubo m analyseur à accumulation 559 
tubo m A rayons cathodiques 192 
tubo m à spot lumineux 443 

tubo m à vido 1162 

tube m do phase 484 

tube m do priso de vues 175 

tube m do rayonnement de puissance 124 
tube m dissecteur 554 

tube m image 864 

tube m image à mémoire 559 

tubo m thermionique 1115 


ultrahaute fréquence f 1160 
ultranoir m 137 

ultrasonore 1161 

unité f Ängström 54 

unités fpl trichromatiques 1149 


valeur f de crête 269, 820 
valeur f de seuil 634 

valeur f moyenne quadratique 984 
valeurs fpl préférées 892 
vecteur m de chrominance 212 
ventre m d’une oscillation 63 
verrouillage m 588 
verrouillage m du niveau 215 
vidéo 1173 

vidicon m 1179 

vieillissement m 37 

vision f photopique 852 

vision f scotopique 994 

vitesse f d'analyse 1057 
vivacité f 161 

voie f de caméra 174 

volt m 1182 

volume m acoustique 1185 


watt m 1187 
weber m 1196 


zone f de l'enclenchement 527 
zone f de service 1010 

zone f de silence 144 

zone f d'ombre 1016 

zone f limite de propagation 471 
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DEUTSCH 


Abdunkelung f 140 
abgestimmter Kreis m 1153 
Abgleich m 39 

Abgriff m 1096 

Abklingen z 293 

Abklingzeit f 294 

Ableitstrom m 623 

Ableitung f 622 
Ablenkempfindlichkeit f 302 
Ablenkplatten fpl 304 
Ablenkspulen fpl 303 
Ablenkung / 300, 314, 1089 
Ablenkungsentbündelung f 301 
abrupte Änderung f 614 
Abschirmung f 1018 
Abschneiden z der Spitzen 815 
Abschneiden n (von Silben) 216 
absolute Wahrnehmungsschwelle / (kleinste 

wahrnehmbare Leuchtdichte) 2 

Absorptionsfaktor m 5 
Absorptionsfilter n 9 
Absorptionskoeffizient m 4 
Absorptionsmodulation / 7 
Absorptionsspitze f 8 
Absorptionsvorlust m 6 
Abstimmsignal » 1156 
Abstimmung f 1155 
Abstimmvorrichtung f 1154 
Abtasten z im Zeilensprung 586 
Abtaster m 855 
Abtastgeschwindigkeit / 1057 
Abtastung f 986, 991, 1089 
Abtastzeile / 23, 992 
Abwanderung f 351 
Abweichung f 1, 314 
Abweichungsempfindlichkeit / 318 
Abweichungsindex m 316 
Abweichungsverhältnis n 317 
Abzug m 350 

achromatisch 16 

achromatischer Schwellenwert m 19 
achromatischer Stimulus m 18 
aktives Bauelement n 22 
aktives Material n 24 

Akustik f 21 

akustische Rückkopplung f 20 
Akzeptor m 12 

Alterung f 37 


Amplitude / 8 
Amplitudenmodulation f 50 
Amplitudensieb n 1093 
Amplitudenverzerrung j 49 
angepaßte Last f 711 

angepaßtes Paar n (z. B. Bauelemente) 712 
Angstrém-Einhcit f 54 

Anhebung f 11 

anisotrop 56 

anisitroper Asymmetriefehler m 57 
Anlage f mit unterdrücktem Trüger 1085 
Anode f 58 

Anodenbasisschaltung f 188 
Anodenverlustleistung f 59 
Anodenwiderstand m 61 
AnpaBstichleitung f 714 

Anpassung f 26, 713 
Anpassungstransformator m 715 
Anschlußklemme f 1105 

Anstiegszeit f 983 

Antenne f 33 

Antennengewinn m 35 
Antennenverstürker m 344 
Antennenwirkungsgrad m 34 
äquivalenter Rauschwiderstand m 405 
äquivalenter Strahlungsleistung f 367 
Arbeitspunkt m 786 
Arbeitsstromkreis m 784 
Astigmatismus m 71 

Auffänger m 1098 
Auflösungsvermögen n 965 

Aufnahme f (z. B. in ein Gerät) 14, 855 
Aufnahmefaktor m 856 
Aufnahmegerät n 940 
Aufnahmeröhrenempfindlichkeit f 176 
Auftastimpulskreis m 483 
Ausbreitungskonstante f 899 
Ausgangsimpedanz f 794 
Ausgangswiderstand m 795 
Ausgleichsschaltung f 403 
Ausscheidungsfilter n 277 

Ausschlag m 300 

Aussteuerungsgrad m 310 
Austastimpuls m 142 

Austastpegel m 141 

Austastung f 140 

automatische Farbwertregelung 79 
automatische Frequenznachstimmung f 81 
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automatischo Holligkoitsrogolung / 78 
automatische Phasonrogelung / 83 
automatischer Kontrastrogler m 80 
automatischer Lautstärkoroglor m 85 
automatischer Vorstiirkungsregolung / 82 
Azimut m 88 


Bake f 115 

Band % 96 

Bandbreite f 100 
Bändchenmikrofon n 977 
Bandfilter » 98 
Bandgenerator m 97 
Bandgeratter » 1097 
Bandpaß m 98 
Bandspreizung f 99 
Barkhausen-Effekt m 101 
Barkhausen-Kurz-Oszillator m 102 
Basis / 107 
Basisfrequenzband » 108 
Basisimpuls m 822 

Baß m 110 

Baßanhebung f (71 
Baßreflex m 113 
Baßresonanz f 114 
Begleitgeräusch n 15 
Begrenzer m 635 

Bel n 132 

Belastung f 658 
Belastungskennlinie / 660 
Belastungsspule f 659 
Beleuchtung f 550 
Beleuchtungsmittel n 547 
Beleuchtungsstärke f 551 
Beschleunigungselektrode f 10 
Betrieb m in Emitterschaltung 242 
Beugung f 329 
Bezugsoszillator m 945 
Bezugspegel m 944 
Bezugsreize mpl 946 

Bild n 452, 553 
Bildaufnahmeröhre f 175 
Bildaustastsynchronsignal n 247 
Bildbeständigkeit / 831 
Bildelement z 859 
Bildexpansion f 906 
Bildfang m 526 
Bildfolgefrequenz f 860 
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Bildgloichrichter m 1175 
Bildkanal m 1181 
Bildkontraktion / 268 
Bildmischor m 1177 
Bildmodulationsprozentsatz m 861 
Bildmuster n 813 
Bildmustorgonorator m 814 
Bildpunktfrequenz / 1176 
Bildrastor m 933 

Bildröhre / 864 

Bildschärfe f 299 
Bildschwarz n 857 
Bildseitenverhältnis n 70 
Bildsignal n 862 
Bildsignalamplitude f 863 
Bildsondenröhre f 554 
Bildspeicherröhre f 559 
Bildsynchronisation f 455 
Bildsynchronisierungsimpuls m 425 
Bildträger m 858 
Bildverdoppelung f 978 
Bildverschiebung f 457 
Bildwechselfrequenz f 423, 453 
Bildweiß n 865 

Bildzerleger m 554 
Bildzerreißung f 1099 
bimorph 135 

bistabile Schaltung f 136 
Blendung f 492 
Blendwirkungsindex m 493 
Blindlast f 357 
Blindleitwert m 1088 
Blindwiderstand m 936 
Blockierung f 145 
Blubbern n 747 

Bodenwelle f 499 
Bootstrap-Schaltung f 152 
Brechung f 950 
Brechungszahl f 951 
Breitbandverstärker m 164 
Bremsgitter n 1086 
Brennspannung f (z. B. Lampe) 704 
Brückengleichrichter m 160 
Brückenschaltung f 158 
Drummen n 540 
Brummodulation f 541 
Bündelbreite f (Strahl) 125 


Chassis » 204 


Dämpfung f 72, 291 
pümpfungsentzerrer m 74 
Dämpfungsfaktor m 292 
Dämpfungsglied n 15, 801 
Dämpfungskonstante / 73 
Dauer f 830 
Demodulation f 312 
Detektor m 313 
Dezibel n 295 
dichroitischer Spiegel m 319 
Dielektrikum » 320 
dielektrische Absorption f 321 
dielektrische Hysterese f 323 
dielektrische Konstante f 322 
dielektrische Linse f 324 
Dielektrizitätskonstante f 829 
Dielektrizitätsverlust m 325 
Differentialverstärker m 327 
differenzierende Schaltung f 328 
Differenzierkreis m 817 
diffundierter Legierungstransistor m 41 
Diffusion f 331 
Diffusionsflächentransistor m 330 
Diode / 332 
Dipol m 333 
direkte Kopplung f 334 
direkte Welle f 339 
Diskriminator m 340 
Dispersion f 341 
Divergenz f 345 
Donator m (Elektronenspender) 346 
Doppelmodulation f 348 
Doppelstromtorstrahlsteuerungsröhre 1484 
Doppler-Effekt m 347 
d-Pol m 350 
Droifarbeneinheiten fp! 1149 
dreifarbiges System 7 1148 
Drifttransistor m 352 
Drossel f 205, 937 
Drosselkupplung f 206 
Durchgangszeit f 1142 
Durchgriff m 824 
Durchlaßband z 810 
durchlässiger Kreis m 13 
Durchlaßvorspannung f 450 
Durchschlagsfestigkeit / 326 


Durchschlagsspannung f 156 
Dynamikpressung 249 
dynamische Impedanz f 360 
dynamische Kennlinien fpl 358 
dynamische Konvergenz f 359 
dynamischer Lautsprecher m 361 
dymamisches Mikrofon n 362 
Dynode f 364 


Echo n 365 
Effektivwert m 984 
Eigenfrequenz f 460, 754 
Eigenhalbleiter m 596 
Eigenionisierung f 595 
Eigenleitung f 594 
Eigenrauschen z 89, 109, 1012 
Eigenwellenlänge f 755 
Einblendung f 567 
einfache Verbindung f 1027 
Einfallswinkel m 52 
Einfügungsverlust m 571 
Einfügungsverstärkung / 570 
Eingang m 569 
Einhüllende f 399 
Einpegelung f 39 
Einschichtung f 587 
Einschwingzeit f 168 
Einseitenbandübertragung / 1029 
Einstellung f der Bildhöhe 514 
Einzugsbereich m 907 
Eisenwasserstoffwiderstand m 104 
elektrische Feldstärke / 371 
elektrischer Schwellenwert m 634 
Elektrode f 372 
Elektromagnet m 373 
elektromagnetische Auslenkung f 374 
elektromagnetische Induktion f 376 
elektromagnetisches Einheitensystem z 378 
elektromagnetisches Feld n 375 
elektromagnetisches Wellenlängenspektrum 
n 377 
elektromagnetische Welle f 379 
elektromotorische Kraft f 380 
Elektron 7 381 
Elektronenablenker m 832 
Elektronenkopplung f 384 
Elektronenlinse f 67, 387 
Elektronenpaar n 388 
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Elektronenröhre / 1115 
Elektronenstrahl m 382 
Elektronenstrahlerzeugor m 385 
Elektronenvolt n 389 
Elektronenwolke / 383 
Elektronik f 386 
elektrostatische Ablenkung / 390 
elektrostatische Abschirmung / 392 
clektrostatisches Einhoitensystom » 303 
elektrostatisches Feld n 391 
Emission f 394 
Emissionsstrom m 395 
Emitter m 396 
Emitterübergang m 398 
Emitterverstärker m 397 
Empfänger m 938 
Empfindlichkeit f 1007 
Empfindlichkeitskurve f 970 
Endróhre f mit Elektronenbündelung 124 
Entkopplung f 297 
Entmagnetisierung f 305 
entsättigter Transformator m 311 
Entschlüsseler m 296 
Entstórer m 585 
Entzerrer m 403 
Entzerrung f 298 
erdsymmetrische Leitung f 93 
Ergünzungssymmetrieschaltung f 246 
Erkennungssignal n 546 
Erreger m 409 
Ersatzschaltung f 404 
Ersatzwiderstand m 406 


Falle f 1147 

Faltdipol m 447 
Fangstoff m 489 

Farad n 414 
Farbbalkentestbild z 229 
Farbbildsignal n 234 
Farbdekoder m 232 
Farbdiskrimination f 986 
Farbe f 228 
Farbfernsehen n 237 
Farbigkeit f 211 
Farbkode m 230 
Farbkoder m 231 
Farbreinheitsmagnet m 913 
Farbtiefe f 236 
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Farbton m 207, 208, 1013, 1124 
Farbtondiagramm n 210 
Farbträgerunterdrücker m 233 
Farbvektor m 212 
Farbwort m 211, 539 
Farbwertanteile mpl 209 
Farbwerte mpl 1152 
Feld n 418 
Feldeffekttransistor m 421 
Feldemission f 422 
Feldspulen fp! 420 
Feldstärke f 424 
Fernsehen n 1104 
Fernsehstórung f mit fischgrätenartigem 
Linienverlauf 516 
Fernsehübertragung f im Kurzschluß- 
verfahren 218 
feste Kopplung f 1121 
Filter n 427 
Flächendiode f 608 
Flächentransistor m 609 
Flächentransistor m mit gezogenem pn- 
Übergang 500 
Flackern n 432 
Fleck m 1067 
Flugzeugstörung f 38 
Fluoreszenz f 434 
Flußmesser m 439 
Formfaktor m 449 
Foster-Seely-Diskriminator m 451 
Fotokatode f 847 
Fotoleitfähigkeit / 849 
Fototransistor m 854 
Fotozelle / 848 
Frequenz f 461 
Frequenzband n 462 
Frequenzdiskriminator m 464 
Frequenzgang m 469 
Frequenzmodulation f 467 
Frequenzteiler m 466 
Frequenztoleranz f 470 
Frequenzvervielfacher m 468 
Frequenzverzerrung f 465 
Frequenzwandler m 463 
Funkenstrecke f 1047 
Funkwellen fpl 932 


Gamma n 480 


GauB n 487 
Geber m 396 

gedämpfte Schwingung / 978 
gedämpfte Schwingungen fpl 290 
gedruckte Schaltung / 897 
Gegeninduktivität f 753 
Gegenkopplung f 756 

gegenseitiger Lecrlaufwiderstand m 752 
gegenseitiger Scheinwidorstand m 1136 
Gegentaktmodulator m 94 
Gegentaktoszillator m 915 
Gegentaktverstärker m 914 

Geisterbild » 490 

gemeinsame Basisschaltung / 239 
gemeinsame Kollektorschaltung f241 
geometrische Verzerrung f 488 
Geräusch » 763 
Geräuschspannungsmesser m 903 
Geräuschunterdrückung f 1064 
geschlossener Magnetkteis m 219 
Geschwindigkeitsmodulation f 1167 
getastete ungedämpfte Wellen fpl 1100 
gezahnter Impuls m 1009 

Gilbert n 491 

Gitter n 495 

Gitterableitung f 497 
Gittermodulation f 498 
Gittersperrspannung f 287 
Gittervorspannung f 496 

Glättung f 1033 

Gleichkanalstörung f 221, 240 
gleichphasig 568 

Gleichrichter m 942 

Gleichrichtung f 941 
Gleichspannungswiederherstellung f 335 
Gleiten n 1031 

Glühelektrodenemission f 1114 
Glühfaden m 426 

Graustufenskale f 494 

Grenze f 155 

Grenzfrequenz f 288 

Grieß m 511 

größte Ablenkungsempfindlichkeit f 717 
größte Empfindlichkeit f 718 
Grundfarbe f 235 

Grundfrequenz f 475 

Grundgeräusch z 9 

Grundplatte f 107 


Gunn-Diode f 502 
Gütefaktor m 916 


Halbleiter m 1006 
Halbleiter m des Typs n 779 
Halbleiter m des Typs p 904 
Halbwellengloichrichter m 504 
Hall-Effokt m 505 
Haltebereich m 527 
harmonischer Analysator m 507 
harmonische Verzerrung / 508 
Hauptverstärkungsregler m 709 
Hoaviside-Schicht f 513 
Helligkeit f 161, 163, 676 
Helligkeitskanal m 674 
Helligkeitskoeffizienten mpl 677 
Helligkeitsregelung f 162 
hellster Bildpunkt m 524 
Henry n 515 
Hertz n 517 
Heulton m 538 
hinterer Schwarzschultereffekt m 91 
hintere Schwarzschulter f 90 
Hochfrequenz f 523, 930 
Hochfrequenztransformator m 931 
Hochpaßfilter » 525 
Höchstspannung f 411 
hôchstzulässige Abweichung f eines 
Frequenzmodulationssystems 719 
Hochtonlautsprecher 1159 
hohe Wiedergabetreue f 522 
horizontale Ablenkung f 537 
Horizontaloszillator m 534 
Horizontalpolarisation f 535 
Horizontalverschiebung f 536 
Hórschwelle f 1118 
Hüllkurvendemodulator m 400 
Hüllkurvenleistung f 401 
Hybridfernsehempfänger m 542 
Hysterese f 543 
Hysteresebeiwert m 544 


Ikonoskop n 545 
Dluminant m C 548 
Tlluminant-Metamerie f 549 
Image-Ikonoskop n 556 
Impuls m 169, 908 
Impulsausgang m 170 
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Impulsbreite f 911 
Impulsformerschaltung f 1017 
Impulstastverhältnis n 909 
Impulszeitmodulation f 910 
Induktion f 562 
Induktionsspule f 564 
induktive Dreipunktschaltung f 510 
induktive Kopplung f 563 
induktiver Kanalwähler m 1158 
Induktivität f 561 
Information f 566 

Instabilität f 572 
Integrierschaltung f 576 
integrierte Schaltung f 575 
Intensität f 580 

intensiver Lichtfleck m 431 
Ion n 598 

Ionenbrennfleck m 599 
Ionenfalle f 602 

Ionisierung f 600 

Ionospháre f 601 
Tsolierkórper m 574 


Joch » 1202 
Joule n 605 


kalte Lötstelle f 354 

Kamera f 173 

Kamerakanal m 174 
Kammiilter n 774 

Kanal m 196 

Kanalwähler m 197 
Kapazitätskopplung / 178 
kapazitiver Widerstand m 177 
Kaskodenverstärker m 184 
Kassette / 5 

Katode f 186 
Katodenbasisverstärker m 60 
Katodenkopplung f 187 
Katodenmodulation f 189 
Katodenstrahlen mpl 191 
Katodenstrahloszillograf m 190 
Katodenstrahlróhre f 192 
Kennlinie f 198 

Kern m 265 

Kette f 195 
Kettenwiderstand m 603 
Kilohertz n 612 
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Kineskop 7 613 
Kippschaltung 1433 
Kippschwingoszillator m 956 
kissenförmige Verzeichnung / 369 
Klangfarbenregler m 1126 
Knick m 614 

Knie n 615 

Knotenpunkt m 762 
koaxiales Kabel n 220 
Koerzitivkraft f 223 
kohärente Strahlung f 225 
Kollektor m 226 
Kollektorübergang m 227 
Koma n 238 

Kompensation / 245 
Kompressor m 250 
Kondensator m 179 
konjugiert-komplexe Impedanz f 255 
Kontrast m 259 
Kontrastbereich m 261 
Kontrastregelung f 260 
Kontrastvermehrung f 891 
Kontrollgerät m 743 
Konvergenz f 262 
Konvergenzkonduktanz / 263 
Kopplung f 267, 654 
Kopplungsfaktor m 222 
Koronaentladung f 266 
Kraftlinien fpl 1 
Kraftliniendichte / 8 
Kreuzmodulation f 274 
Kreuzung f 1146 
Kristalldiode f 279 
Kristallmikrofon n 281 
kritische Dämpfung f 271 
kritische Frequenz f 272 
kritische Kopplung / 270 
kritische Reaktion f 273 
künstliche Antenne f 68, 356 
künstliche Leitung f 69 
Kuppeln a (Filter) 481 

Kurve f der spektralen Verteilung 1051 
KurzschluB m 1020 
Kurzschluß-Scheinwiderstand m 1021 
Kurzwellen fpl 1023 


Ladewiderstand m 203 
Ladung f 200 


Ladungsdichte f 202 
Ladungstrüger m 201 a 
Längstwellenfrequenz f 1171 
Laser m 618 

Laufzeitleitung f 307 
Laufzeitverzerrung f 306 
Lautsprecher m 670 
Lautsprecheranlage f 905 
Lautstürke f 669, 1185 
Lautstärkeumfang m 363 
Lawineneffekt m 87 
Lecher-Leitung f 626 
Lecher-Leitungen fpl 627 
Leerlaufspannung f 785 
Legieren n 40 
Legierungsflächentransistor m 42 
Leistung f 369 
Leistungsfaktor m 888 
Leiter m 254 

Leitfähigkeit f 253 
Leitfähigkeitsband n 252 
Leitung f 636 

Leitungsband n 252 
Leitungsgeräusch npl 213 
Leitwert m 251 

Lenzsches Gesetz z 630 
Leuchtdichte f 673 
Leuchtkraft f 676 
Leuchtschirm m 435 

Licht » 632 

lichtelektrische Elektronenemission f 850 
Lichtempfindlichkeit f 552, 681, 853 
Lichtfleck m 1056 

Lichthof m 503 
Lichtpunktabtastung f 442 
Lichtpunktröhre f 443 
Lichtstärke / 680 
Lichtstreifen m 1132 
Lichtstrom m 633, 679 
Lichtverteilungskurve f 678 
Linearcharakteristik f 638 
lineare Gleichrichtung / 643 
linearer Gleichrichter m 639 
Linearitätsregelung f 640 
Linearnetz n 641 
Linearpolarisation f 642 
Linearverstärker m 637 
Linse f 628 


Linsenóffnung f 64 
Linsenverzeichnung f 629 

Linse f veränderlicher Brennweite 1204 
Lissajoussche Figuren fpl 655 
Loch n 529 

logarithmisches Dekrement z 665 
Löschen n 407 

Löschspannung f 410 

lose Kopplung f 666 

Lötstelle f 607 

Lumen 7» 672 

Lumineszenz f 675 


magisches Auge n 682 
Magnetfeld n 686 

Magnetfluß m 687 

magnetische Abschirmung f 695 
magnetische Durchlässigkeit f 828 
magnetische Induktion f 689 
magnetische Kopplung f 685 
magnetische Permeabilität / 692 
magnetischer Widerstand m 700, 958 
magnetische Streuung f 691 
magnetische Tonaufzeichnung f 694 
magnetische Vorspannung f 683 
Magnetismus m 697 

Magnetkopf m 688 

Magnetkreis m 684 
magnetoelektrisch 698 
magnetomotorische Kraft f 699 
Magnetostriktion f 701 
Magnetpol m 693 

Magnetspule f 1034 
Magnetstärke f 690 
Magnettonband z 696 
Majoritätsträger m 705 

Maser m 707 

Maskenröhre f 1015 
Matrixdarstellung f 716 
Maximum n an Weiß 821 
Maxwell n 721 

Mehrfachverkehr m 748 
Mehrstufenverstärker m 183 
Mesatransistor m 725 

Metamere npl 727 

metamare Farbgleichheit f 726 
Mikrofon z 730 

Mikrofonie f 731 


Mikromodul m (Baustoin) 729 
Mikroschaltung f 728 
Mikrowelle f 732 
Miller-Effekt m 733 
Miller-Zeitbasis f 734 
Minoritütsladungstrügor m 736 
Mischer m 736 

Mitkopplung f 879 
Mitnahmeoszillator-Detektor m 663 
Mittelfrequenz f 193, 724 
mittlere freie Weglänge f 722 
mittlere Leistung f 723 
Modulation f 739 
Modulationsgrad m 825 
Modulationsindex m 740 
Modulationssignal » 738 
Modulationstiefe f 310 
Modulator m 741 

modulierte Welle f 737 

Moire n 742 
Momentanfrequenz f 573 
monochrom 744 

Mosaik n 746 

Multivibrator m 749 


Nachbarbildträger m 30 
Nachbarkanal m 27 
Nachbartonträger m 31 
Nachbeschleunigungselektrode f 579 
Nacheilung f 616 
Nachglimmen n 36 
Nachhall m 974 
Nachhallzeit f 975 
Nachlaufen n 1131 
Nachleuchtdauer f 830 
Nachricht f 577 
Nachtsehen n 994 
Nachweis m 312 
Nachziehen n 1076 
Nadel / 1079 
Näherungseffekt m 901 
Nebenresonanz f 1058 
Nebenresonanzverhältnis n 1059 
negatives Bild n 757 
Negativmodulation f 758 
Neper n 759 

Netz n 760 
Netzanschluß m 889 


106 


Netzanschlußgerät n 703 
Netzsynchronisation f 664 
Noutralisation f 761 

nichtlinoar 770 

nichtlinearer Widerstand m 773 
nichtlincares Netzwerk n 772 
nichtlincare Verzerrung f 771 
Niedorfrequenz f 76 
Nicdorfrequenztransformator m 77 
npn-Flächentransistor m 777 
np-Übergang m 776 
NTSC-Farbsystem n 778 
nutzbare Maximalleistung f 720 


Oberschwingung f 800 
Oberwelle f 506 
Oberwellenerzeuger m 509 
Objektiv n 628, 0 
Öffnung f 64 
Öffnungskorrektur f 65 
Öffnungsverzerrung f 66 
Öffnungszeit f 486 

Ohm n 781 

ohmscher Kontakt m 782 
optimale Belastung f 787 
Ort m der Spektralfarben 1055 
Orthikon n 788 

Oszillator m 790 
Oszilloskop n 792 


Paarbildung f 803 

Paarigstehen # der Zeilen 803 
Padding-Reihenkondensator m 802 
PAL-Farbsystem n 804 

parallel 805 

Parallelschwingkreis m 806 
Parameter m 807 
parametrischer Verstärker m 808 
passives Bauelement n 811 
passives Netzwerk n 812 

Pegel m 631 

Pendelung f (Oszillator) 1063 
Periode / 289, 826 

periodisch 827 

Pfoifabstand m 479 

Pfeife f 1197 

Phase f 833 
Phasendiskriminator m 837 


Phaseneinstellung f 842 
Phasenkomparator m 835 
Phasenkonstante f 836 
Phasenmodulation f 839 
Phasenquadraturdetektor m 919 
Phasenteiler m 841 
Phasenumkehr f 840 
phasenverschoben 793 
Phasenwender m 838 
Phasenwinkel m 834 
Phon » 843 
Phosphoreszenz f 844 
Phosphor m mit kurzer Nachleuchtdauer 
1022 

Phot » 845 
Photikon z 846 
Photon n 851 
physikalische Sperrschicht f 309 
piezoelektrischer Effekt m 867 
Planartransistor m 871 
Plättchen n 1186 
pn-Übergang m 873 
Pol m 877 
Polarisation f 876 
Polarität f 875 
Positivmodulation f 880 
Positron » 881 
Potential » 882 
Potentialdifferenz f 884 
Potentialgefälle n 886 
Potentialwall m 883 
Potentiometer » 887 
Prallplatte f 92 

. Primärfarben fpl 896 
Primärfarbfeld n 895 
Probeaufführung f 894 
Projektionsfernsehverfahren z 898 
Pseudostereophon 902 
Punktkontakttransistor m 874 


Quadratur f 918 

Quarztilter n 280 

Quarzoszillator m 282 

Quarzoszillator m in Pierce-Schaltung 866 
Quelle f 1043 

Quellenimpedanz f 1044 


Radio z 927 


Radiokanal m 929 
Randgebiet z 471 
Raumfrequenz f 1048 
Raumladung f 1045 
Rauschbegrenzer m 767 
Rauschen z 763 
Rauschfaktor m 764 
Rauschgenerator m 765 
Rauschpegel m 766 
Rauschtemperatur f 768 
Reaktanz f 936 
Rechteckwelle f 1061 
Rechteckwellenfrequenzgang m 1062 
Rediffusion f 943 

reflektierte Welle f 947 
Reflexionsfaktor m 948 
Reflexionswinkel m 53 
Reflexschaltung f 949 
Regeleinrichtung f 84 
Regelung f 953 
Registrierung f 952 

reine Farben fpl 912 
Rekombination f 939 

Relais n 957 

relative Leuchtstärke f 955 
Remanenz f 959 
Remanenzfähigkeit / 972 
Resonanz f 966 
Resonanzfrequenz f 968 
Resonanzkreis m 969 
Resonanzkurve f 967 
Restinduktivität f 961 
Restseitenband-Übertragung / 1172 
reziproker Isolationswiderstand m 625 
Rheostat m 976 
Richtstrahlantenne f 336 
Richtwirkung f 337 
Ringmodulator m 979 
Ringspule f 1128 

Róhre f 1165 

Rückkopplung f 415 
Rücklauf m 440 

Rücklauf m (Elektronenstrahl) 973 
Rücklauftransformator m 441 
Ruhestrom m 920 
Ruhestromkreis m 217 
Rubheträgerfrequenz f 971 
Rundfunk m 928 
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Rundfunkrelais n 166 Schwund m 413 


Rundfunkübertragung f 165 Schwungradschaltung 1 444 1 
Rundstrahlantenne f 783 Schwungradsynchronisation f 445 
SECAM-Farbsystem n 997 

Sabin » (Absorptionseinheit) 985 sehr hohe Frequenz f 1170 
Sügezahngenerator m 990 Sehschürfe f 25 
Satellitenstation f 987 Seitenband z 1025 
Sättigung / 989 Seitenumkehr f 619 
sättigungsfähige Drosselspule / 988 Sekundärelektronen npl 998 
Saugkreis m 3 Sekundäremission f 999 
Schall m 1036 Sekundärwicklung f 1000 
Schallaufzeichnung f mit konstanter Sendebereich m 1010 

Amplitude 256 Sender m 1145 
Schallaufzeichnung f mit konstanter senkrechte Lageschwankung f 154 

Geschwindigkeit 257 Serienresonanzkreis m 13 
Schallrückkopplung f 20 Serienspardiode f 150 
Schallstärke f 1039 Sichtkurve f 1180 
Schaltdraht m 606 Siebschaltung f 982 
Schaltung f mit mitlaufender Signal n 1026 

Ladespannung 152 Signalpegelblockierung f 215 
Schaltung f zur Vermeidung von Sinuswelle f 1028 

Glockenkurven 62 Skin-Effekt m 1030 
Scharfabstimmung f 428 Sone n 1035 
Scharfeinstellung f 446 Spalteffekt m 482 
Schattenbereich m 1016 Spanngitterröhre f 454 
Scheinleitwert m 32 Spannung f 882 
Scheinwiderstand m 560 spannungsführend 656 
Schichtträger m 1082 spannungsführendes Chassis n 657 
Schichtungen fpl 617 Spannungsstoß m 1087 
Schirm m 995 Spannungsteiler m 143, 885, 1183 
Schirmwirkungsgrad m 996 Spannungsverdoppler m 1184 
Schmalbündel n 823 Spardiode f 370 
schnelle Tonhöhenschwankungen /pl 436 Spartransformator m 86 
Schrank m 172 Speisekabel » 416 
Schroteffekt m 1024 spektrale Empfindlichkeit / 1053 
Schutzverhältnis n 900 Spektralfarbe f 1050 
Schwarzpegel m 138 Spektralfarbton m 1052 
Schwarzpegelregelung / 139 Spektrum n 1054 
Schwarzschulter f 8 Sperrfilter n gegen Chrominanzsignal vom 
Schwebungen fpl 131 Nachbarkanal 29 
Schwebungsfrequenz f 126 Sperrkondensator m 146, 1075 
Schwebungsgenerator m 127 Sperrkreis m 954 
Schwebungsstörung f 130 Sperroszillator m 147 
Schwebungsvorgang m 128 Sperrschicht f 105 
Schweigezone f 144 Sperrschichttransistor m 106 
Schwingkreis m 791, 1095 spezifische Ladung f 1049 
Schwingung f 789 spezifischer Widerstand m 963 
Schwingungsbauch m 63 Spiegelfrequenz 555 
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Spiegelfrequenzstörung / 1001 
Spiegelimpedanz f 557 
Spitzenanhebungskreis m 817 
Spitzenleistung / 816 
Spitzensperrspannung f 818 
Spitzenwert m 269, 820 
Spitze-zu-Spitzo-Amplitude / 819 
Sprachvorstiindlichkoit / 8 
Spur / 1129 

Spur f (Magnetkopf) 1130 
Stabilitüt / 1065 
Stabilitätsregler m 526 
Standard-Illuminant m 1069 
statische Kennlinie f 1072 
statische Konvergenz f 1073 
stehende Welle / 1070 
Stehwellenverhältnis n 1071 
Steilheit / 751 

Stereoton m 1074 
Steucroszillator m 710 
Sgeuerzeichen n 868 
Stichleitung f (Antenne) 1077 
Stördiffusion / 430 
Stórsignal » 1060 
Stórstellenhalbleiter m 412 
Störung / 584, 750 


Störung / (durch andere Sender) 604 


Störung f durch Nachbarkanal 28 
Stoß m 169 

Strahl m 935 

Strahlachse f 119 

Strahlenbündel n 116 


Strahlenbündelsperrspannung f 121 


Strahlenreihe f 118 

Strahler m 926 
Strahlerwirkungsgrad m 501 
Strahlschwankung f 122 
Strahlstrom m 120 
Strahlung f 921 
Strahlungsdiagramm n 924 
Strahlungsfeld n 922 
Strahlungsintensität f 923 
Strahlungslappen m 661 
Strahlungswiderstand m 925 
Strahlwinkel m 117 
Streufluß m 624 

Streuung / 993 
Streuungswinkel m 51 


Strichfokus m 646 

Strom m 283 

Strom m (z. B. Licht) 437 
Stromgegenkopplung / 284 
Stromübortragungscharaktoristik / 286 
Stromversorgung f 889 
Stromvorstirkung / 285 

Studio » 1078. 

subtraktivo Modulation f 349 
Suporhet-Empfänger m 1083 
Superorthikon n 558 
Symmetrieübertrager m 95 
Synchrondetektor m 1091 
Synchronisation f 1090 
Synchronisationsrogler m 648 
Synchronisierungsimpuls m 1092 


Tagessehen n 852 

Tandemverstärker m 1094 

Tanzeffekt m 154 

Tastimpuls m 610 

Tastsignal » 611 

Tastwelle f 706 

Teilbild n 418 

Teilbildabtastung / 456 

Teilbildaustastperiode f 419 

Teilbildaustastung f 530 

Teilbildfolgeverfahren n beim 
Farbfernsehen 1008 

Teilbildsynchronisierungsimpulse mpl 458 

Teilbildzeitbasis f 459 

Telefonie f 1102 

Telegrafie f 1101 

Teleskopantenne f 1103 

Testbild 1106 

Testbildröhre f 745 

Tetrode f 1107 

Thermion z 1113 

thermische Bewegung f 1108 

thermische Instabilität f 1111 

thermisches Rauschen n 1109 

Thermistor m 1116 

Thermoelement » 1117 

Thyratron n 1119 

Thyristor m 1120 

TiefpaBfilter n 671 

Tieftonblende f 112 

Ton m 775, 1036, 1125 
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Tonabnehmer m 855 
Tonbandkopie / 355 

Tonfalle f 1042 

Tonfrequenz / 76 
tonfrequenzmodulierte Wellen fpl 1127 
Tonhöhe f 870 
Tonhöhenschwankungen fpl 1200 
Ton m im Bild 1040 

Tonkanal m 1038 
Tonnenverzeichnung / 103 
Tonsignalableitpunkt m 1041 
Tonträger m 1037 

Tor n 483 

Torschaltung / 485 
Trügerfrequenzunterdrückung f 181 
Trügerwelle f 182 

Transformator m 1138 
Transistor m 1140 
Transistorverstärker m 1141 
Treffplatte f 1098 

Treiber m 353 

Trennschärfe f 1005 
Trennvermögen z 1004 
Trennverstärker m 167 
Treppensignal » 1068 

Trimmer m 1150 

Triode f 1151 

Tunneldiode f 408, 1157 


Überabtastung f 799 

überbrücktes T-Filter » 159 
Überbrückungskondensator m 171 
Übergang m 157, 607 
Übergangszustand m 1139 
überkoppelte Schaltung / 796 
Überkreuzung f 275 
Überkreuzungsverzerrung 1276 
Überlagerung f 8 
Überlagerungsempfang m 1084 
Überlagerungsfrequenz f 126 
Überlagerungsfrequenzmesser m 519 
Überlagerungsoszillator m 130, 521, 662 
Überlagerungspfeifen n 520 
Überlastung f 797 

Ubermodulation f 798 
Übersprechen n 278 

Überstrahlen » 148 

Übertónen n 180 
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Übertragung f 1143 

Übertragungsband n 243 

Übertragungscharakteristik f 1135 

Übertragungsleitung f 1144 

Übertragungsleitwert m 1134 

Übertragungsverhältnis » 1137 

Überwachungszeichen n 868 

Ultrahochfrequenz f 1160 

Ultrakurzwelle f (UKW) 1170 

Ultraschall- 1161 

Ultraschwarz n 137 

Umformer m 1133 

Umgebungslicht n 44 

Umsetzung f 1146 

Umsetzungsverstärkung / 264 

Umwandler m 1133 

unbelastet 769 

Undeutlichkeit f 149 

unendlich lange Leitung f 565 

ungedämpfte Welle f 258 

ungleichmäßige Winkelgeschwindigkeit jg 
224 

Ungleichmäßigkeit f im Bildschwarz 1014 

Unschärfe f 1032 

Unterharmonische f 1081 

Unterlage f 1082 

unterste Begrenzung / 153 


Vakuumröhre f 1162 
Valenzband n 1163 
Valenzelektron n 1164 
Verbundanschluß m 248 
Verdeckung f 708 
Vergrößerungsfaktor m 702 
Verhältnisdetektor m 934 
Verkürzungsfaktor m 1166 
Verlust m 667 
Verlustleistung f 342 
Verlustwinkel m 668 
Verriegelung f 588 
Verschiebung f 1019 
Verschleierung f 708 
Verschwimmung / 149 
versetzte Abstimmung / 1066 
Verstärker m 47, 960 
Verstärkeranlage f 151 
Verstärkung f 45, 476 
Verstärkungsfaktor m 46 


Verstärkungsfunktion / 478 
Verstärkungsregelung f 477 
Vertikalsynchronisation 1 1169 
Verträglichkeit f 244 
Verzerrung f 343 

Verzerrung f durch Frequenzabwoich ung 315 
Verzögerung f 616 
Verzögerungspannung 1 528 
Video- 1173 

Videosignal » 1178 
Videoverstärker m {174 
Vidikon » 1179 

Viererkabel x 917 
Vollweggleichrichter m 474 
Volt » 1182 

vordere Schwarzschulter / 472 
Vorderflanke f 621 

Voreilen n 620 

voreingestellt 893 
Vormagnetisierung f 133 
Vormagnetisierungsfrequenz f 134 
Vor-Rück-Verhältnis n 473 
Vorschau f 894 

Vorverstärker m 890 
Vorverzerrung f 11, 891 
Vorzugswerte mpl 892 


Wärmeableiter m 512 
Wärmebeständigkeit f 1112 
Wärmewiderstand m 1110 
Watt » 1187 

Weber n 1196 
Wechselrichter m 597 
Wechselstrom m 43 
weißes Rauschen z 1199 
Weiß a gleicher Energien 402 
Weißkörper m 547 
Weißpegel m 1198 
Weißpunkt m 17 

Welle f 1188 

Wellenberg m 1189 
Wellenform f 1190 
Wellenintensität f 1192 
Wellenlänge / 1193 
Wellenmesser m 1194 
Wellenrichter m 338 
Wellenstirn f 1191 
Wellental n 1195 


Wollenwidorstand m 199 
Wolligkeit / 980 
Wolligkeitsfaktor m 981 
Widerstand m 962 
Widerstand m (Gerät) 964 
Widerstandsgerado 1 660 
Wiedergabe f 872 
Wiedergabetreue f 417 
wilde Schwingungen fpl 809 
Winkelfrequenz f 55 
Wirbelstrom m 366 
Wirkungsgrad m 369 
Wirkwiderstand m 368 


Yagi-Antenne f 1201 


Z-Achsen-Steuerung / 123, 581 
Zeichenwelle f 706 
Zeilenablenkfrequenz f 532, 647 
Zeilenablenkung f 531 
Zeilenausgangsstufe f 649 
Zeilenaustastung f 644 
Zeilenfrequenzeinstellung f 533 
Zeilenrücklauf m 645 
Zeilensynchronisationsimpulse mpl 652 
Zeilenunterdrückung f 1168 
Zeilenverdoppelung f 650 
Zeilenzeitbasis f 653 

Zeitbasis f 1122 

Zeitkonstante f 1123 
Zener-Diode f 1203 

Zentrierung f 194 

Zerstreuung f 342 
Zirkularpolarisation / 214 
zugeteiltes Frequenzband z 1011 
Zündspannung f 429 
Zwangsschwingung f 448 

zweite Harmonische f 1003 
zweiter Gleichrichter m 1002 
Zwischenbilddikonoskop x 556 
Zwischenfrequenz f 589 
Zwischenfrequenzsignal n 591 
Zwischenfrequenzsperre f 590 
Zwischenfrequenztransformator m 592 
Zwischenmodulation f 593 
Zwischenträger m 582, 583, 1080 
Zwischenzeichenwelle f 1046 
Zyklus m 289 
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Vorwort 


Die Entwicklung von Naturwissenschaft und Technik macht die Herausgabe von Fachwörter- 
büchern unumgänglich, denn allgemeine Wörterbücher sind nicht in der Lage, die Terminologie 
der Naturwissenschaften und Technik exakt zu erfassen. Der technische Wortschatz wird um- 
fangreicher und spezieller, und viele Fachausdrücke haben in verschiedenen Bereichen der 
Naturwissenschaft und Technik verschiedene Bedeutung. Häufig entspricht ein Fachausdruck 
in der einen mehreren Äquivalenten in einer anderen Sprache, und es fällt dem Benutzer eines 
Worterbuches schwer, das treffende Wort auszuwählen. Deshalb haben wir versucht, in dem 
vorliegenden Wörterbuch das wichtigste, für das jeweilige Fachgebiet gebräuchliche Ent- 
sprechungswort anzugeben. 

Das Wörterbuch ist Bestandteil einer Reihe von Wörterbüchern, von denen jeder Titel ca. 
1300 der gebräuchlichsten Fachausdrücke eines bestimmten Wissenschaftsgebietes enthält. 
Es ist in vier Teile gegliedert: 

1. Viersprachiger Teil: Englisch — Französisch — Deutsch — Arabisch. Die Stichwörter sind 
nach dem englischen Alphabet geordnet und fortlaufend numeriert. 

9. Französisches Register: Die französischen Stichwörter sind alphabetisch geordnet, jedem 
Stichwort ist die Nummer des englischen Aquivalents beigefügt. 

3. Deutsches Register: Die deutschen Stichwörter sind alphabetisch geordnet, jedem Stich- 
wort ist die Nummer des englischen Äquivalents beigefügt. 

4. Arabischer Teil: Die arabischen Stichwörter sind alphabetisch geordnet. Jedes Stichwort 
trägt die gleiche Nummer wie im ersten Teil, außerdem sind die Äquivalente in den drei 
Fremdsprachen angegeben. Es folgt für jeden Ausdruck eine kurze Definition. Außerdem 
sind zum besseren Verständnis einiger Begriffe Abbildungen aufgenommen. 


Das vorliegende Wörterbuch enthält Wörter aus den folgenden Gebieten: 

Prinzipien der Elektrizität und des Magnetismus; Licht und Optik; Elektronik; Transistoren 
und Schaltungen; Akustik; elektromagnetische Wellen; Rundfunkübertragungsanlagen; 
Rundfunkempfänger; Fernsehübertragungsanlagen; Fernsehempfänger; Ton- und Bild- 
aufzeichnungen; Reparatur von Empfangs- und Aufnahmegeräten. 

Das Wörterbuch soll ein Hilfsmittel für Techniker und Ingenieure in allen Bereichen der 
Technik und Produktion und nicht zuletzt für Studenten an Hoch-, Fach- und Ingenieur- 
schulen sein. Es soll ihnen das Studium ausländischer Fachzeitschriften erleichtern und Zu- 
gang zur internationalen Fachliteratur verschaffen. 

Ich möchte allen danken, die an diesem Wörterbuch mitgearbeitet haben. Ich bin der Über- 
zeugung, daß meine Kollegen ihren Erfolg in den arabischen Ländern als Dank für ihre Mühe 
betrachten. 


Dr. Anwar Mahmoud Abd-El-Wahed 
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4. Partie arabe: les mots d'ordre arabes sont classés alphabétiquement. Chaque mot com- 
porte le méme numéro que dans le premiére partie, en outre sont mentionnés les équiva- 
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Le présent dictionnaire comporte des expressions prises dans les secteurs suivants: 

principes de l'électricité et du magnétisme; lumiére et optique; électronique; transistors ct 
branchements; acoustique; ondes électromagnétiques; systèmes d'émission radiophonique; 
récepteurs; systémes d'émission de télévision; téléviseurs; enregistrements de son et d'image; 
réparations des installations de réception et enregistrement. 

Ce dictionnaire doit étre un auxiliaire pour les ingénieurs et techniciens dans tous les domaines 
de la technique et de la production ainsi que pour les étudiants aux universités, écoles techni- 
ques et d'ingénieurs. Il doit leur faciliter l'étude de revues techniques étrangéres ct Jour per- 
mettre d'accéder à la littérature spécialisée internationale. 

J 'aimerais remercier tous ceux qui ont collaboré à ce dictionnaire. Je suis convaincu que mes 
collègues qui ont travaillé à la réalisation de cette série considèrent son succés dans les pays 
arabes comme le couronnement de leurs efforts. 


Dr. Anwar Mahmoud Abd-El-Wahed 


Preface 


General dictionaries cannot cover the complete terminology of all fields of knowledge. Many 


terms have different meanings in the different fields of natural sciences and technology. Many 
of polysemantic technical terms have more than one eqivalent in other languages, and users 
may find it hard to choose the correct word. The present dictionary covers only the most 
important and commonly used equivalent words. 


This technical dictionary is one of a series of specialized dictionaries; every volume contains 


about 1,300 of the most commonly used technical terms of a certain scientific field. It is 
divided into four parts: 


1. The four-language part: English, French, German and Arabic word entries. The English 
entries are arranged in alphabetical order and consecutively numbered. 

. French index: The entries in French are arranged in alphabetical order and provided 

with the number of the equivalent English word entry. 

3. German index: The entries in German are arranged in alphabetical order and provided 
with the number of the equivalent English word entry. 

4. Arabic part: The entries in Arabic are arranged in alphabetical order. Each catchword 
is preceded by the same number as is used for the corresponding entry in the first part 
of the book; for convenience, the equivalent entries in the three other languages are 
included in this fourth part. Each word entry is briefly explained; to facilitate under- 
standing of the meaning of a number of terms, illustrations are included. 


vo 


The present dictionary contains terms from following fields: principles of electricity and mag- 
netism; light and optics; electronics; transistor physics and circuits; acoustics; electroma gnetic 
waves; sound broadcasting systems; radio receivers; television broadcasting systems; tele- 
vision receivers; audio and video recording; receivers and recorders repair. 

The dictionary is intended as an aid for engineers and technicians in all fields of engineering 
and production, and also for students enrolled in universities, engineering and technical 
schools. It is intended for them to facilitate their study of foreign technical periodicals and to 
enable them to enter upon reading international technical literature. 

I should like to express my gratitude to all who took part in the preparation of this dictionary 
and the whole series. I am convinced that my colleagues consider a success in the Arabic 
countries as a reward for their efforts. 


Dr. Anwar Mahmoud Abd-El-Wahed 
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